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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


Brand 


“Tar” 
niff/cig 

“Nicotine” 

niff/ciff 

CO 

mg/cis 

..16.9+0.3 

1.10 ±0.02 

15.4 ±03 

..11.9+0.2 

0.91 ±0.02 

12.9±0.3 

..13,3±0.2 

1.08+0.01 

13.910.2 

..10.7 ±0.2 

0.84 ±0.01 

9.8±0.2 

... 8.8+0.2 

0.67 ±0.02 

9.1 ±0.2 

..15.4+0.2 

1.26+0.02 

12.6 ±0.3 

..16.6+0.3 

1.1810.02 

16.5±0.5 

..16.6+0.3 

1.17±0.02 

16.4+0.3 

..16.6+0.3 

1.19 ±0.02 

16.2±0.4 

..16.8 + 0.2 

1.20 ±0.02 

16.210.3 

.. 5.0+0.2 

0.4410.02 

6.2±0.3 

... 5.2±0.1 

0.47 ±0.01 

6.2±0.2 

.10.7 ±0.2 

0.83 ±0,02 

13.010.3 

.10.7 ±0.2 

0.81+0.02 

12.010.2 

..11.2 ±0.3 

0.85+0.02 

10.8+0.2 

... 6.0 ±0.1 

0.44 ±0.01 

10.310.3 

..17.1 ±0.3 

1.09 ±0.01 

16.1 + 0.3 

.17.2 ±0.3 

1.1710.02 

16.0±0.3 

.12.3 + 0.2 

0.85 ±0.01 

12.7 ±0.3 

.11.9+0.2 

0.84 ±0.02 

12.1±0.3 

.12.0+0.2 

0.8710.02 

14.510.4 

. 11.9±0.2 

0.86+0.01 

14.6±0.4 

.. 4.7+0.2 

0.41 ±0.01 

6.6 ±0.3 

.22.0+0.3 

1.3910.02 

14.210.4 

.16.8+0.2 

1.06 ±0.02 

16.6±0.3 

.15.6 ±0.3 

1.01 ±0.02 

15.410.2 

.17.5 ±0.2 

1.06+0.01 

18.7±0.3 

.. 9.9 ±0.2 

0.6410.01 

11.810.3 

.. 8.8 ±0.2 

0.65±0.01 

11.3±0.3 

.11.4±0.2 

0.S110.01 

15.0±0.3 

.. 9.2±0.2 

0.7810.02 

6.4+0.2 

.. 8.9 ±0.2 

0.73 + 0.02 

6.010.2 

<0.5 

<0.05 

<0.5 

.. 1.3 ±0.1 

0.1510.01 

2.410.1 

.. 0.6 ±0.1 

0.09 ±0.01 

1.410.1 

.. 0.7±0.1 

0.10 ±0.01 

1.H0.1 

.. 0.6 ±0.1 

0.10±0.01 

1.0±0.1 

. 3.4+0.1 

0.35±0.01 

4.610.2 

. 4.5+ 0.1 

0.42 ±0.01 

6.4±0.2 

.. 6.5 ±0.2 

0.62 ±0.02 

5.610.2 

.. 6.2 ±0.2 

0.62+0.03 

5.510.2 

15.3 ±0.3 

0.99 ±0.02 

17.810.3 

17.5 ±0.3 

1.1310.02 

20.9±0.5 

. 9.7+0.2 

0.7010.02 

11.8 ±0.3 

11.9 ±0.3 

0.8910.02 

13.410.3 

11.5 ±0.2 

0.84 ±0.01 

13.2±0.3 

20.0 ±0.5 

1.30±0.03 

13.310.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


Brand 


Chesterfield KNFSP. 

Doral Full Flavor KFSP... 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

Doral Lights KFSP. 

Doral Menthol Lights KFMSP. 

Doral Lights 100’s 100FSF. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

English Ovals KNFHP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Falcon Lights KFSP. 

Falcon Lights KFMSP.... 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

Harley Davidson KFSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kent Golden Lights KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Kent Golden Lights 10.0s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s 100FSP. 

Kent 100s 100FMSP. 

Kent HI KFSP. 

Kent III 100s 100FHP... 

Kent III 100s 100FSP. 

KooIRNFMSP. 

Kool KFMHP.’ 

Kool KFMSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP... 

Kool Lights lOO’s 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Kool Ultra KFMSP.:. 

Kool Ultra 100’s 100FMSP.. 

L & M KFSP. 

L & M Super 100 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 


“Tar” “Nicotine” CO 

jng/cig mg/cig nig/cig 


...24.2 ±0.5 
... 17.4±0.2 
...14.8±0.2 
...12.1+0.3 
...11.7±0.2 
...11.3+0.3 
...12.1±0.3 
.... 6.7 ±0.3 
...23.8 ±0.6 
...12.8 ±0.2 
..12.6 ±0.3 
..13.0 ±0.4 
..13.5 ±0.2 
..11.2+0.2 
..10.2 ±0.3 
..12.1 ±0.2 
... 8.9 ±0.2 
.. 14.1 ±0.3 
..25.1 ±0.9 
... 8.8 ±0.3 
... 8.5+0.2 
... 8.3 ±0.3 
.10.2 ±0.2 
... 9.6±0.3 
... 9.3+0.2 
.11.3 + 0.2 
.12.0+0.2 
.13.6+0.3 
.14.0 + 0.2 
.. 3.4 ±0.2 
.. 5.0 ±0.2 
.. 4.7 ±0.2 
.21.5 ±0.8 
.16.2+0.4 
.16.8+0.3 
.16.7 ±0.3 
,. 8,2 ±0.2 
, 8.5 ±0.2 
, 11.6±0.3 
.12.3 ±0.3 
12.0 + 0.3 
. 2 . 2 + 0.2 
. 5.0 ±0.3 
13.7±0.2 

13.9 ±0.2 
. 7.8+ 0.2 

12.6 ±0.3 


1.65 ±0.04 
0.92+0.01 
0.84+0.01 
0.67 ±0.02 
0.64 ±0.01 
0.70 ±0.02 
0.73 + 0.01 
0.48+0.02 
■ 1.87+0.04 
1.03 + 0.02 
1.00 + 0.02 
1.12+0.03 
1.17±0.02 
0.77+0.02 
0.78+0.02 
0.85 + 0.02 
0.73 ±0.02 
0.98 ±0.02 
1.58 ±0.03 
0.78+0.02 
0.74+0.02 
0.75+0.02 
0.91 + 0.02 
0.86 + 0.02 
0.85±0,02 
0.86 ±0.02 
0.88 ±0.02 
1.02 + 0.02 
1.04+0.01 
0.35 ±0.02 
0.50 ±0.03 
0.45+0.01 
1.36+0.03 
1.12+0.03 
1.14 ±0.02 
1.25 ±0.02 
0.69 ±0.02 
0.73±0.01 
0.88 ±0.02 
0.93 ±0.02 
0.95 ±0.02 
0.21 ±0.02 
0.45 ±0.02 
1.08 ±0.02 
1.12 ±0.02 
0.80 ±0.02 
1.06 ±0.02 


15.3 ±0.5 

19.6 ±0.4 

17.2 ±0.3 
14.5+0.4 
14.0+0.2 

12.9 ±0.3 

13.7 ±0.3 
11.7±0.5 

15.6 ±0.5 
11.0±0.2 

10.8 ±0.3 

11.6 ±0.5 
12.0+0.3 
11.2+0.3 
11.9±0.4 
14.8+0.4 
11.0±0.3 

16.3 ±0.4 

17.8 + 0.4 

9.7 ±0.4 
9.6+ 0.3 
9.1±0.4 

11.2±0.4 
10.5+0.4 
10.0 + 0.3 

12.9 + 0.3 

13.9 + 0.3 

14.7 ±0.4 

14.4 ±0.3 
4.3 ±0.2 

6.8 + 0.3 

6.6 ±0.3 

14.5 ±0.2 
16.4 ±0.4 

16.8 ±0.3 
17.0 + 0.3 

9.0±0.2 
10.0 + 0.3 
11.3 ±0.3 

13.1 + 0.3 

12.6 ±0.4 

2.7 + 0.2 
5.2 ±0.3 

12.9 ±0.3 

14.2 ±0.3 
6.3+0.2 

10.7 ±0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


Brand 


Lark KFSP. 

Lark 100FSP. 

Lark Lights KFSP... 

Lark Light 100’s 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Lucky Strike KFHP. 

Lucky Strike KFSP. 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Lucky Strike Lights KFSP.. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFSP. 

Malibu Filters KFSP.. 

Malibu Menthol KFMSP. 

Malibu 100’s 1COFSP,.,.. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Malibu Lights KFSP.... 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro KFHP... 

Marlboro KFSP. 

Marlboro KFMSP. 

Marlboro 100’s 100FHP. 

Marlboro 100's 100FSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Marlboro Lights KFHP.,,... 

Marlboro Lights KFMHP. 

Marlboro Lights KFSP...... 

Marlboro Lights KFMSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP. 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

Marlboro 100’s Red 1G0FHP. 

Marlboro 100’s Red 100FSP. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s 120FMSP. 

Merit KFHP... 

Merit KFSP. 

Merit KFMSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


..14.3 ±0.3 
,.14.7±0.2 
... 13.4± 0.3 
..13.9+0.3 
..24.4 ±0.5 
..12.1+0.2 
..11.8 ±0.3 
..11.9+0.2 
.. 11.8 ± 0.1 
... 8.4+0.3 
... 8.9+0.2 
..14.1 ±0.3 
..13.9 ±0.2 
... 9.1 ±0.2 
..16.4 + 0.3 
,.17.2+0.2 
..13.9 ±0.3 
.11.6 + 0.2 
.10.2 ±0.2 
... 9.1+ 0.2 
.17.0 ±0.2 
.17.4 ±0.2 
.16.6 ±0.3 
.17.0 ±0.4 
.17.1+0.3 
.17.2 ±0.3 
.11.0+0.2 
.10.2 ±0.2 
.11.2 ±0.2 
.. 9.9 ±0.2 
.10.8 ±0.2 
.10.2 ±0.2 
.11.0 ±0.2 
.10.9 + 0.1 
. 11.2±0.2 

16.4 ±0.3 
.16.5 ±0.2 

17.1 ±0.4 
17.2+0.4 
. 7.8 ±0.2 
. 7.6 ±0.2 
. 7.7+0.2 
10.0 + 0.2 
10.1±0.2 
. 4.4+ 0.2 
. 4.5 ±0.1 
. 5.3+0.1 


1.11 + 0.03 
1.22 ±0.02 
1.03 ±0.02 
1.15 ±0.03 
1.52±0.02 
0.92 ±0.02 
0.89 ±0.02 
0.96±0.02 
0.96+0.02 
0.68 ±0.02 
0.74±0.01 
0.90 ±0.01 
0.91+0.02 
0.64±0.01 

1.18 + 0.03 
1.24+0.02 
1.10±0.02 
0.94 ±0.02 
0.79+0.01 
0.75+0.02 
1.14±0.02 
1.17±0.02 
1.09 ±0.03 
1.22 ±0.03 
1.22±0.02 
1.13+0.02 
0.82 ±0.02 
0.78 + 0.02 
0.83±0.02 
0.77+0.01 
0.85 ±0.02 
0.81 ±0.02 
0.85 ±0.02 
0.86 ±0.01 
0.80 ±0.02 

1.19 ±0.02 

1.19 ±0.02 
1.34 ±0.03 
1.38 ±0.03 
0.60 ±0.01 
0.59 + 0.01 
0.58+0.01 
0,80 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.43 ±0.01 
0.42 ±0.01 
0.50 + 0.01 


13.3 + 0.3 
14.0 + 0.2 

13.3 ±0.3 

14.5 ±0.5 

16.5 ±0.3 

12.8 ±0.4 

12.6 ±0.3 
12.7+0.2 

12.3 + 0.2 

10.2 ±0.3 
10.0+0.3 

16.3 ±0.4 

14.9 ±0.2 
13.7+0.2 

13.6 ±0.3 

14.8 + 0.2 

13.4 ±0.3 

12.5 + 0.3 

10.8 ±0.3 

10.6 ±0.4 

15.2 ±0.3 

16.9 ±0.4 

15.6 + 0.3 

16.9 ±0.6 

16.5 ±0.4 

15.9 ±0.3 

12.4 ±0.3 
11.2+0.3 

12.2 ±0.3 

10.4 ±0.3 

12.3 ±0.3 
11.2±0.4 
13.0 ±0.4 
12.0+0.3 

12.4 ±0.3 

16.3 ±0.4 
17,0 ±0.2 

17.7 ±0.4 
17.0 ±0.5 

9.8 ±0.2 
9.8+ 0.3 
10.0 + 0.3 

11.8 + 0.3 
12.0 + 0.3 

5.5 ±0.2 
5.9+ 0.2 

7.4 ±0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


Brand 

“Tar” 
mg/eig 

“Nicotine” 
mg/cig 

CO 

mg/cig 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

.6.0+0.2 

0.53+0.02 

8.2+0.3 

More 120s 120FSP. 

.16.5+0.4 

1.19+0.02 

21.5+0.4 

More 120s 120FMSP. 

.16.6+0.3 

1.28 ±0.03 

22.0 ±0.5 

More Lights 100s 100FHP. 

.10.0 + 0.2 

0.78 ±0.02 

10.7+0.3 

More Lights 100s 100FMHP. 

.9.0+ 0.3 

0.69 ±0.03 

10.2±0.3 

More Lights 120s 120FSP. 

.12.9 ±0.2 

0.98 + 0.01 

20.2+0.5 

More Lights 120s 120FMSP. 

.12.2+0.4 

0.99+0.03 

19.6+0.5 

Newport”KFMHP. 

.15.7+0.2 

1.17 ±0.02 

16.5+0.3 

Newport KFMSP. 

.17.2+0.4 

1.26 ±0.02 

18.3 ±0.5 

Newport 100’s 100FMHP. 

.19.2+0.2 

1.46 ±0.02 

19.4 ±0.4 

Newport 100’s 100FMSP. 

.19.3+0.3 

1.47 ±0.03 

19.4 ±0.4 

Newport 25’s KFMSP. 

.17.2+0.2 

1.28 ±0.02 

18.2+0.4 

Newport 25’s 100FMSP. 

.19.5+0.3 

1.48 ±0.02 

19.8 ±0.3 

Newport Lights KFMHP... 

.8.6+ 0.2 

0.73+0.02 

9.5+ 0.3 

Newport Lights KFMSP... 

.8.3+ 0.3 

0.75+0.02 

9.1+ 0.3 

Newport Lights 100’s 100FMHP.. 

.9.2+0.3 

0.84 ±0.02 

9.9+ 0.3 

Newport Lights 100’s 100FMSP..... 

.9.0 ±0.3 

0.83 ±0.02 

9.5 ±0.4 

Newport Stripes 100FHP. 

.12.3+0.3 

0.94 ±0.02 

16.6 ±0.4 

Newport Stripes 100FMHP. 

.12.2+0.2 

0.91+0.02 

16.5+0.2 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP. 

.9.3+0.2 

0.76 + 0.02 

11.4+0.2 

Now KFHP. 

.<0.5 

<0.05 

<0.5 

Now KFSP. 

.1.0+0.1 

0.14+0.01 

2.3 + 0.1 

Now KFMSP. 

. 1.1+ 0.1 

0.13 ±0.01 

2.3 ±0.1 

Now 100s 100FHP. 

.<0.5 

<0.05 

<0.5 

Now 100s 100FSP. 

..1.9+ 0.1 

0.21+0.01 

3.1 ±0.2 

Now 100s 100FMSP. 

.2.5 + 0.1 

0.26 + 0.01 

4.3+ 0.2 

Old Gold Straights KNFSP. 

.26.9 + 0.6 

1.89 ±0.05 

18.7 + 0.5 

Old Gold Filters KFSP. 

.16.8 + 0.2 

1.24 ±0.02 

18.1 ±0.3 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

.19.7+0.3 

1.50 ±0.03 

19.6+0.4 

Old Gold Lights KFSP. 

.9.3 + 0.2 

0.81+0.02 

10.9 ±0.3 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

.12.3 + 0.2 

0.91 + 0.02 

17.0 + 0.3 

Pall Mall KNFSP. 

.24.9 + 0.3 

1.64+0.02 

16.6 ±0.4 

PaU MaU 25’s KNFSP. 

.24.7+0.3 

1.64 ±0.03 

16.5 ±0.3 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

.17.0+0.3 

1.28+0.02 

17.1 ±0.3 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

.10.3+0.2 

0.84+0.02 

12.0 + 0.3 

PaU MaU Light 100’s Low Tar 100FMSP. 

.13.3+0.2 

1.08 ±0.02 

13.1+0.3 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

.13.6+0.3 

1.02 ±0.02 

12.6 + 0.3 

PaU MaU Red FUters 100’s 100FSP. 

.13.8+0.3 

1.07 ±0.02 

14.0 ±0.2 

Pall Mall Red Lights KFSP. 

.10.3 + 0.3 

0.81 ±0.02 

10.7 ±0.3 

PaU MaU Red Lights 100’s 100FSP. 

.11.1+0.2 

0.88 ±0.02 

12.2 ±0.4 

Parliament Lights KFHP. 

.9.5+0.2 

0.72+0.02 

10.3 + 0.4 

Parliament Lights KFSP. 

.9.1+0.2 

0.71+0.02 

10.4 + 0.2 

Parliament Lights 100’s 100FSP.,..... 

.12.0+0.2 

0.95 ±0.02 

12.7 ±0.2 

Philip Morris Commander KNFSP. 

.26.3+0.5 

1.61 ±0.03 

16.2 ±0.5 

Philip Morris International 100FHP. 

.16.8+0.4 

1.15 ±0.02 

15.6 ±0.4 

Philip Morris International 100FMHP. 

.16.9 + 0.2 

1.08 ±0.02 

16.2±0.4 

Players RNFHP. 

.25.2+0.4 

1.74 ±0.03 

15.9 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


Brand 


Players KFHP. 

Players KFMHP. 

Players 100’s 100FHP. 

Players 100’s 100FMHP. 

Players Lights 25’s KFSP. 

Players Lights 25’s KFMSP. 

Players 25’s Lights 100's 100FSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Richland 20’sKFSP. 

Richland 20’s KFMSP. 

Richland 20’s 100’s 100FSP. 

Richiand 20’s Menthol 100’s 100FMSP. 

Richland 20’s Lights KFSP. 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP. 

Richland (25) KFSP. 

Richland (25) KFMSP. 

Richland 100’s (25) 100FSP. 

Richland lOO’s (25) 100FMSP. 

Richland Lights (25) KFSP.. 

Richland Lights (25) lOO’s 100FSP. 

Ritz 100 100FHP. 

Ritz 100 100FMHP. 

Salem KFMSP. 

Salem 100’s 100FMSP. 

Salem Lights KFMSP... 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

Saratoga 120’s 120FHP..;. 

Saratoga 120’s 120FMHP... 

Satin 100FSP. 

Satin 100FMSP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Silva Thins 100FSP. 

Silva Thins Menthol 100FMSP. 

Spring lOO’s 100FMSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Tall 120s 120FMSP. 

Tareyton KFSP. 


“Tar” “Nicotine” CO 
mg/cig mg/cig nig/ cig 


...11.7±0.2 
...11.9+0.2 
..13.9 ±0.2 
..14.0 + 0.2 
... 10.0 ± 0.2 
.. 10 . 0 + 0.2 
..11.9 ±0.3 
..11.4±0.2 
..23.8 ±0.5 
..15.5 ±0.4 
.. 15.5 ±0.3 
..11.4+0.2 
..12.2±0.3 
..16.3 ±0.3 
..16.4+0.4 
..16.6 ±0.3 
.. 16.7+0.3 
,.11.7+0.3 
..12.1 + 0.2 
..16.6 ±0.2 
..16.2 ±0.3 
,.17.0 + 0.3 
.16.0 ±0.3 
.11.5+0.2 
.12.4+0.2 
.10.4+0.3 
.11.1+03 
.15.9 ±0.3 
.16.8 ±0.3 
.. 9.8 ±0.2 
.11.3 ±0.2 
.. 9.3 ±0.3 
.. 9.5±0.2 
.. 4.9 ±0.1 
.. 5.1 ±0.1 
.14.7 ±0.2 
.14,7 ±0.3 
, 11.4±0.3 
.11.4 ±0.3 
.12.2+0.2 
.11.1 ±0.2 

11.7 + 0.2 
12.3+0.3 
19.3+0.2 
20.4+0.3 
18.0+0.3 
14.3+0,3 


0.83+0.02 
0.82+0.01 
0.98 ±0.02 
. 0.98 ±0.02 
0.72 ±0.02 
0,71 ±0.01 
0.86±0.02 
0.81+0.01 
1.40+0.03 
0.97±0.03 
0.99+0.02 
0.87 ±0.02 
0.94 ±0-02 
1.13 ±0.02 
1.05 + 0.02 
1.23 ±0.02 

1.15 ±0.02 
0.90 ±0.02 
0.90 ±0.02 
1.18 ±0.02 
1.09+0.02 
1.28+0.02 

1.16 + 0.02 
0.89 ±0.02 
0.94 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.81+0.02 
1.04±0.02 
1.19 ±0.02 
0.72 ±0.02 
0.86 ± 0.02 
0.74 ±0.02 
0.77±0.02 
0.43 ±0.01 
0.45 ±0.01 
1.07 ±0.02 
1.07 ±0.02 
0.97 ±0.02 
0.97 ±0.02 
0.97 ±0,02 
0.90 ±0.01 
0.98+0.02 
1.05 ±0.02 
1.49 ±0.03 
1.64 + 0.03 
1.57+0.03 
0.98 ±0.02 


12 . 2 + 0.2 

12.3 + 0.2 
12.9 + 03 

12.7 ±0.3 
11.1 ± 0.2 

11.1 ±0.4 

14.1 ±0.4 
13.7±0.3 

16.6 ±0.4 

14.7 ±0.3 
16.0 ±0.3 

13.1 ±0.3 

14.3 ±0.3 
16.0 ±0.3 

16.1 + 0.3 

17.3 ±0.4 

17.1 ±0.3 
13.5+03 
14.2±0.4 

15.8 ±0.2 
15.6+0.3 
17.3+0.4 
16.3+0.4 

12.7 ±0.3 
14.0 + 0.2 
11.5+0.4 

11.5 ±0.3 

16.7 ±03 

16.1 ±0.3 

12.6 ± 0,2 
11.6 ± 0.2 
11.1+0.4 
10.2±0,3 

7.7 ±0.2 

8 . 0 + 0.2 

14.8 ±0.3 

14.8 ±0.4 

13.1 ±0.4 

13.3 ±0.4 

12.5 ±0.3 

11.7 ±0.3 
10.0 + 0.2 

10.5 ±0.3 
19.0+0.2 
20.2+0.4 

16.5 ±0.5 

15.9 ±0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results 


Brand 


Tareyton 100’s 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP... 

Tareyton Long Lights 100FSP... 

Triumph KFSP. 

Triumph KFMSP... 

Triumph 100s 100FSP. 

Triumph 100s 100FMSP. 

True KFSP. 

True KFMSP. 

True 100’s 100FSP... 

True 100’s 100FMSP. 

Vantage KFSP.. 

Vantage KFMSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP.. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Viceroy KFSP. 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

Virginia Slims 100FSP. 

Virginia Slims 100FMSP.. 

Virginia Slims Lights 10QFHP. 

Virginia Slims Lights 100FMHF. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP..... 
Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

Winston KFHP... 

Winston KFSP... 

Winston 100’s 100FSP.. 

Winston Lights KFHP.. 

Winston Lights KFSP. 

Winston Lights 100’s 100FHP.. 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Winston Ultra Lights KFSP....... 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP.. 

Craven "A" KFHP. 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP 

Dunhill International 100FHP. 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

Dunhill Int Superior Mild 100FHF. 

Rothmans KFHP... 

Rothmans Special Mild KFHP.. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 


“Tar” 

mg/cig 

....14.1 ±0.2 

.5.2±0.2 

.8.1 ±0.2 

.3.1+0.1 

.3.5 ±0.2 

.5.3 ±0.3 

.5.4± 0.2 

.5.1 ±0.2 

.4.9 ±0.3 

.6.7 ±0.3 

.6.7 ±0.4 

....10.5 ±0.2 
....10.0 ±0.2 

.8.8 ±0,2 

.8.3 ±0.2 

.... 5.5±0.1 
.... 5.8±0.1 
...15.3+0.3 
...15.9 ±0.3 
...11.3 ±0.3 
...11.9±0.2 
...15.3 ±0.2 
... 15.1±0,3 
.... 8.8 ±0.2 
.... 8.5±0.2 
...14.5 ±0.2 
...14.7 ±0.3 
...16.8+0.3 
...17.1 ±0.3 
...16.9 ±0.2 
.... 9.7±0.2 
,.10.7+0.2 
... 9.9 ±0.2 
... 11.4 ±0.2 
... 5.5 ±0.2 
... 53 ±0.2 
..15.8 ±0.4 
.. 18.6 ±0.4 
..15.2 ±0.3 
..14.2 ±0.3 
..10.4+0.2 
... 8.4 ±0.2 
..19.4 ±0.4 
..13.6 ±0.2 
..14.9 ±0.2 
.. 14.9± 0.3 


“Nicotine” 

mg/eig 

1.02 ±0.02 
0.44+0.01 
0.68 ±0.01 
Q.32±0.02 
0.34 ±0.02 
0.50 ±0.02 
0.52 ±0.01 
0.48 ±0.02 
0.46+0.02 
0.61 ±0.02 
0.61+0.03 
0.75 ±0.02 
0,69 ±0.01 
0.63 ±0.02 
0.61 ±0.01 
0.47±0.01 
0.50 ±0.01 
0.97 ±0.02 
1.14+0.02 
0.88 ±0.02 
0.92+0.02 
1.07±0.02 
1.06 ±0.03 
0.70 ±0.02 
0.69 ±0.02 
1.07 ±0.02 
1.08 ±0.02 
1.06 ±0.02 
1.13 ±0.02 
1.06 ±0.02 
0.63 ±0.01 
0.75 ±0.01 
0.72±0.02 
0.81 ±0.01 
0.46+0.01 
0.47+0.02 
1.15 ±0.02 
1.51+0.03 
1.39 ±0.03 
1.19 ±0.02 
0.96 ±0.02 
0.73+0.01 
1.34 ±0.02 
1.03+0.02 
1.08±0.02 
0.96±0.0l 


CO 

m g/ c *g 

16.8 ±0.4 
6.0 ± 0.2 

8.8 ±03 

3.8 ±0.2 
43 ±0.2 

7.4 ±0.4 
7.5±0.2 

6.4 ±0.3 
6.1 ±0.4 

7.4 ±0.4 
7.3 ±0.5 

13.5 ±03 

12.5 ±03 

12.5 ±0.3 
12.7+0.3 

8 . 0 + 0.2 

9.5 ±0.2 
14.5+03 

15.1 ±03 
13.1±0.3 

14.1 ±0.3 
13.8+03 
13.9+0.3 

93 ±0.3 
9.2+0.2 

14.9 ±0.3 
14.8+0.4 

16.9 ±0.3 

16.3 ±0.2 

18.6 + 03 
11.7+0.3 

13.2 ±0.3 
11.8 ±03 

13.4 ±0.3 

8.5 ±0.2 
9.0 ±03 

16.3 ±0.4 

13.6 ±03 

17.6 ±0.3 
17.0 + 0.4 

12.5 ±0.2 
10.5+0.2 
22.5+0,7 

15.5 ±0.4 
15.5 ±0.2 
17.1+0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - Rounded Values 


Brand 


Alpine KFMSP. 

American Lights KFSP. 

American Lights 100’s 100FSP... 

Belair KFMSP. 

Belair 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges KFHP... 

Benson & Hedges 100’s 100FHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP... 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP.... 
Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP.. 

Bright 100s 100FMSP.’ 

Cambridge Full Flavor KFSP... 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP... 

Cambridge Lights KFSP...... 

Cambridge Lights KFMSP... 

Cambridge Lights 100’s 100FSP... 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. Z. 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s 100FSP.... 

Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP... 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 100’s 100FSP. 

Camel Lights KFHP. ""ZZ 

Camel Lights KFSP. 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Capri 100FHP. 

Capri 100FMHP."" 

Carlton KFHP. 

Carlton KFSP...’. 

Carlton KFMSP... 

Carlton 100’s 100FHP. ZZZZZZZZ 

Carlton 100’s 100FMHP. ZZZ. 

Carlton 100’s 100FSP. 

Carlton 100’s 100FMSP. 

Carlton 120 ! s 120FSP. ZZ.". 

Carlton 120’s 120FMSP." 

Century 25’s (25) KFSP. ZZZZ'Z. 

Century 25’s 100’s 100FSP .. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. Z.. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Century 25’s Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

Chesterfield RNFSP.;. 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

cc 

mg/i 

....17 

1.1 

15 

....12 

0.9 

13 

....13 

1.1 

14 

...11 

0.8 

10 

.9 

0.7 

9 

...15 

1.3 

13 

...17 

1.2 

17 

...17 

1.2 

16 

...17 

1.2 

16 

...17 

1.2 

16 

.5 

0.4 

6 

.5 

0.5 

6 

...11 

0.8 

13 

...11 

0.8 

12 

...11 

0.8 

11 

.6 

0.4 

10 

...17 

1.1 

16 

...17 

1.2 

16 

...12 

0.8 

13 

...12 

0.8 

12 

..12 

0.9 

15 

.. 12 

0.9 

15 

....5 

0.4 

7 

..22 

1.4 

14 

..17 

1.1 

17 

..16 

1.0 

15 

..18 

1.1 

19 

..10 

0.6 

12 

....9 

0.6 

11 

..11 

0.8 

15 

....9 

0.8 

6 

....9 

0.7 

6 

.<0.5 

<0.05 

<0.5 

....1 

0.1 

2 

....1 

0.1 

1 

....1 

0.1 

1 

...1 

0.1 

1 

...3 

0.3 

5 

...5 

0.4 

6 

...6 

0.6 

6 

...6 

0.6 

5 

.15 

1.0 

18 

.18 

1.1 

21 

.10 

0.7 

12 

.12 

0.9 

13 

.11 

0.8 

13 

.20 

1.3 

13 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - Rounded Values 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


Chesterfield KNFSP. 

Doral Full Flavor KFSP.. 

Dorai Full Flavor 100’s 100FSP. 

Doral Lights KFSP. 

Doral Menthol Lights KFMSP. 

Doral Lights 100’s 100FSP. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

English Ovals KNFUP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Falcon Lights KFSP..,,.. 

Falcon Lights KFMSP... 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

Harley Davidson KFSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFSP... 

Kent Golden Lights KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s 100FSP. 

Kent 100s 100FMSP. 

Kent III KFSP. 

Kent HI lQOs 100FHP... 

Kent III 100s 100FSP. 

Kool RNFMSP. 

Kool KFMHP. 

Kool KFMSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Kool Ultra KFMSP... 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

L & M KFSP. 

L & M Super 100 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 


.24 

1.6 

15 

.17 

0.9 

20 

.15 

0.8 

17 

.12 

0.7 

15 

.12 

0.6 

14 

.11 

0.7 

13 

.12 

0.7 

14 

.7 

0.5 

12 

.24 

1.9 

16 

.13 

1.0 

11 

.13 

1.0 

11 

.13 

1.1 

12 

.13 

1.2 

12 

.11 

0.8 

11 

.10 

0.8 

12 

.12 

0.9 

15 

.9 

0.7 

11 

.14 

1.0 

16 

.25 

1.6 

18 

.9 

0.8 

10 

.8 

0.7 

10 

.8 

0.8 

9 

....10 

0.9 

11 

.....10 

0.9 

11 

.9 

0.8 

10 

.,..11 

0.9 

13 

....12 

0.9 

14 

....14 

1.0 

15 

....14 

1.0 

14 

.3 

0.3 

4 

.5 

0.5 

7 

.5 

0.4 

7 

....21 

1.4 

14 

....16 

1.1 

16 

....17 

1.1 

17 

,...17 

1.2 

17 

.8 

0.7 

9 

.9 

0.7 

10 

...12 

0.9 

11 

...12 

0.9 

13 

...12 

1.0 

13 

.2 

0.2 

3 

.5 

0.4 

5 

...14 

1.1 

13 

...14 

1.1 

14 

.8 

0.8 

6 

...13 

1.1 

11 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - Rounded Values 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 
mg/cig mg/ cig mg/cig 


Lark KFSP. 

Lark 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Lark Light 100’s 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Lucky Strike KFHP. 

Lucky Strike KFSP. 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Lucky Strike Lights KFSP..... 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFSP... 

Malibu Filters KFSP.. 

Malibu Menthol KFMSP.. 

Malibu 100’s 100FSP.. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP.. 

Malibu Lights KFSP.. 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro KFHP. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro KFMSP... 

Marlboro 100’s 10QFHP. 

Marlboro 100’s 100FSP. 

Marlboro 25’s KFSP... 

Marlboro Lights KFHP.... 

Marlboro Lights KFMHP. 

Marlboro Lights KFSP... 

Marlboro Lights KFMSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP.. 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

Marlboro 100’s Red 100FHP. 

Marlboro 100’s Red 100FSP... 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s 120FMSP. 

Merit KFHP. 

Merit KFSP. 

Merit KFMSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights KFMSP..... 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 


...14 

1.1 

13 

...15 

1.2 

14 

...13 

1.0 

13 

;..i4 

1.1 

15 

...24 

1.5 

16 

...12 

0.9 

13 

...12 

0.9 

13 

.12 

1.0 

13 

..12 

1.0 

12 

....8 

0.7 

10 

....9 

0.7 

10 

..14 

0.9 

16 

..14 

0.9 

15 

....9 

0.6 

14 

..16 

1.2 

14 

..17 

1.2 

15 

..14 

1.1 

13 

..12 

0.9 

13 

..10 

0.8 

11 

....9 

0.8 

11 

..17 

1.1 

15 

..17 

1.2 

17 

..17 

1.1 

16 

..17 

1.2 

17 

..17 

1.2 

16 

.. 17 

1.1 

16 

.11 

0.8 

12 

.10 

0.8 

11 

.11 

0.8 

12 

.10 

0.8 

10 

.11 

0.8 

12 

.10 

0.8 

11 

.11 

0.8 

13 

.11 

0.9 

12 

.11 

0.8 

12 

.16 

1.2 

16 

.17 

1.2 

17 

.17 

1.3 

18 

.17 

1.4 

17 

,„8 

0.6 

10 

...8 

0.6 

10 

...8 

0.6 

10 

.10 

0.8 

12 

.10 

0.8 

12 

...4 

0.4 

6 

...5 

0.4 

6 

...5 

0.5 

7 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - Rounded Values 


Brand 


Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP.. 

More Lights 120s 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Newport KFMSP..... 

Newport 100’s 100FMHP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Newport 25’s KFMSP. 

Newport 25’s 100FMSP. 

Newport Lights KFMHP. 

Newport Lights KFMSP... 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Newport Stripes 100FHP. 

Newport Stripes 10QFMHP. 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP. 

Now KFHP... 

Now KFSP.1 

Now KFMSP. 

Now 100s 100FHP. 

Now 100s 100FSP.. 

Now 100s 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Old Gold Liglits KFSP..... 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP, 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pali Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

Pall Mall Red Lights KFSP. 

Pall Mail Red Lights 100’s 100FSP. 

Parliament Lights KFHP... 

Parliament Lights KFSP. 

Parliament Lights 100’s 1Q0FSP. 

Philip Morris Commander KNFSP. 

Philip Morris International 100FHP.. 

Philip Morris International 100FMHP. 

Players RNFHP. 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/c 

. 6 

0.5 

8 

..... 16 

1.2 

22 

. 17 

1.3 

22 

. 10 

0.8 

11 

. 9 

0.7 

10 

. 13 

1.0 

20 

. 12 

1.0 

20 

....16 

1.2 

16 

....17 

1.3 

18 

....19 

1.5 

19 

....19 

1.5 

19 

....17 

1.3 

18 

....19 

1.5 

20 

. 9 

0.7 

10 

. 8 

0.7 

9 

. 9 

0.8 

10 

. 9 

0.8 

10 

....12 

0.9 

17 

....12 

0.9 

16 

. 9 

. 0.8 

11 

...< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

. 1 

0.1 

2 

. 1 

0.1 

2 

..< 0.5 

< 0.05 

< 0.50 

. 2 

0.2 

3 

. 2 

0.3 

4 

...27 

1.9 

19 

...17 

1.2 

18 

...20 

1.5 

20 

. 9 

0.8 

11 

...12 

0.9 

17 

...25 

1.6 

17 

...25 

1.6 

17 

...17 

1.3 

17 

...10 

0.8 

12 

..13 

l.l 

13 

..14 

1.0 

13 

..14 

1.1 

14 

..10 

0.8 

11 

..11 

0.9 

12 

..,.9 

0.7 

10 

....9 

0.7 

10 

..12 

0.9 

13 

..26 

1.6 

16 

..17 

1.1 

16 

..17 

1.1 

16 

..25 

1.7 

16 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - Rounded Values 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


Players KFHP. 

Players KFMHP. 

Players 100’s 100FHP. 

Players 100’s 100FMHP. 

Players Lights 25’s KFSP. 

Players Lights 25’s KFMSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP..... 

Raleigh Lights 100‘s 100FSP. 

Richland 20’s KFSP.... 

Richland 20’s KFMSP. 

Richland 20’s 100’s 100FSP. 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP. 

Richland 20’s Lights KFSP. 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP. 

Richland (25) KFSP. 

Richland (25) KFMSP. 

Richland 100’s (25) 100FSP. 

Richland 100’s (25) 100FMSP. 

Richland Lights (25) KFSP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

Rite 100 100FHP. 

Rite 100 100FMHP.. 

Salem KFMSP. 

Salem 100’s 100FMSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100’s 100FMHP.. 

Salem Lights 100’s 100FMSP....... 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Salem Ultra Lights KFMSP.. 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP.. 

Saratoga 120’s 120FHP. 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

Satin 100FSP. 

Satin 100FMSP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP..,. 

Silva Thins 100FSP. 

Silva Thins Menthol 100FMSP. 

Spring 100’s 100FMSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Tall 120s 120FMSP. 

Tareyfon KFSP... 


.. 12 

0.8 

12 

..12 

0.8 

12 

..14 

1.0 

13 

..14 

1.0 

13 

..10 

0.7 

11 

..10 

0.7 

11 

..12 

0.9 

14 

..11 

0.8 

14 

..24 

1.4 

17 

..16 

1.0 

15 

..16 

1.0 

16 

..11 

0.9 

13 

..12 

0.9 

14 

..16 

1.1 

16 

..16 

1.0 

16 

.,17 

1.2 

17 

..17 

1.2 

17 

.12 

0.9 

13 

.12 

0.9 

14 

.17 

1.2 

16 

.16 

1.1 

16 

.17 

1.3 

17 

.16 

1.2 

16 

.12 

0.9 

13 

.12 

0.9 

14 

.10 

0.8 

11 

.11 

0.8 

12 

.16 

1.0 

17 

.17 

1.2 

16 

.10 

0.7 

13 

.11 

0.9 

12 

...9 

0.7 

11 

10 

0.8 

10 

...5 

0.4 

8 

...5 

0.4 

8 

.15 

1.1 

15 

15 

1.1 

15 

11 

1.0 

13 

11 

1.0 

13 

12 

1.0 

13 

11 

0.9 

12 

12 

1.0 

10 

12 

1.1 

10 

19 

1.5 

19 

20 

1.6 

20 

18 

1.6 

16 

14 

1.0 

16 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - Rounded Values 


Brand 


Tareyton 100’s 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP. 

Tareyton Long Lights 100FSF. 

Triumph KFSP. 

Triumph KFMSP. 

Triumph 100s 100FSP. 

Triumph 100s 100FMSP. 

True KFSP. 

True KFMSP. 

True 100’s 100FSF. 

True 100’s 100FMSP.. 

Vantage KFSP... 

Vantage KFMSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP.. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Viceroy KFSP... 

Viceroy Super Long 100’s LOOFSP....... 

Viceroy Lights KFSP...... 

Viceroy Lights 100’s 100FSP.. 

Virginia Slims 100FSP. 

Virginia Slims 100FMSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

Winston KFHP... 

Winston KFSP... 

Winston 100’s 100FSP.. 

Winston Lights KFHP,... 

Winston Lights KFSP.... 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

Winston Lights 100’s 100FSP..,.... 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Craven "A" KFHP. 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP 

Dunhill International 100FHP. 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

Dunhill Menthol Mild 1QOFMHP.. 

Dunhill Int Superior Mild 100FHF. 

Rothmans KFHP.... 

Rothmans Special Mild KFHP.. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 


“ Tar ” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

...14 

1.0 

17 

. 5 

0.4 

6 

. 8 

0.7 

9 

. 3 

0.3 

4 

. 4 

0.3 

4 

. 5 

0.5 

7 

. 5 

0.5 

8 

. 5 

0.5 

6 

. 5 

0.5 

6 

. 7 

0.6 

7 

. 7 

0.6 

7 

...11 

0.8 

13 

...10 

0.7 

13 

....9 

0.6 

13 

. 8 

0.6 

13 

....6 

0.5 

8 

....6 

0.5 

9 

..15 

1.0 

15 

..16 

1.1 

15 

..11 

0.9 

13 

..12 

0.9 

14 

..15 

1.1 

14 

..15 

1.1 

14 

....9 

0.7 

9 

....9 

0.7 

9 

..15 

1.1 

15 

..15 

1.1 

15 

.17 

1.1 

17 

.17 

1.1 

16 

.17 

1.1 

19 

.10 

0.6 

12 

.11 

0.8 

13 

.10 

0.7 

12 

.11 

0.8 

13 

...5 

0.5 

8 

...5 

0.5 

9 

.16 

1.2 

16 

.19 

1.5 

14 

.15 

1.4 

18 

.14 

1.2 

17 

.10 

1.0 

13 

..8 

0.7 

10 

19 

1.3 

23 

14 

1.0 

16 

15 

1.1 

16 

15 

1.0 

17 
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Appendix A 


PM3000878867 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ksyk0001 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - American Brands 


Brand 


“Tar” “Nicotine” 

mg/cig mg/cig 


CO 

™g/ ci g 


^'■American Lights KFSP..... 

a fa American Lights 100’s 100FSP.. 
• Carlton KFHP.. 


Carlton KFSP. 

Carlton KFMSP. 

Carlton 100’s 100FHP. 

Carlton 100’s 100FMHP. 

Carlton 100’s 100FSP.. 

Carlton 100’s 100FMSP. 

Carlton 120’s 120FSP. 

Carlton 120’s 120FMSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Lucky Strike KFHP. 

Lucky Strike KFSP. 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

-JfMMalibu Filters KFSP. 

tjjtt Malibu Menthol KFMSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 


Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

^Malibu Lights KFSP..... 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

•Pall Mall 25’s KNFSP. 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP.. 

• Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

• Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP.. 

• Pall Mall Red Lights KFSP.. 

• Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Silva Thins 100FSP. 

/ ^7 Silva Thins Menthol 100FMSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Tall 120s 120FMSP. 

Tareyton KFSP. 

Tareyton 100’s 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP. 

Tareyton Long Lights 1Q0FSP. 


..11.9 + 0.2 /A? 0.91±0.02<?,?? 12.9±0.3/^^ 

..13.3±0.2 }(*& 1.08±0.0ld-f7 13.9±0.2 t&‘ 7 

< 0.5 0,0 < 0.05 0>00 < 0.5 C.OO 

... 1.3±0.1 JZ,D 0.15 + 0.01 7 2.4±0.1 £..£> 

... 0.6±0.1 /. 2, 0.09±0.01 0-^ 1,4+0.!/'/ 

... 0.7±0.1 0.10+0.01 0<£>% 1.1+O.lO-f 

... 0 . 6 + 0.1 /.£" 0 . 10 ± 0.01 d iO 1 . 0 ± 0.1 £>. 7 
... 3.4±0.1 3-7 0.35±0.01 0-3 t 4.6±0.2 'f.O 

... 4.5±0.1^T/ 0.42+0.01 0^0 6.4±0.2 £7/ 

... 6.5±0.2 S,Z 0.62+ 0.02 ^.£"<+>5.6±0.2 7-V 
... 6.2+0.2 <7./ 0.62±0.03 O-S? 5.5±0.2 

..25.1 + 0.9o£/.f 1.58±0.03 !■¥$ 17,8±0.4/V;2> 

..24.4±0.5J<J./ 1.52±0.02 /•/f 16.5±0.3 M/ 
..12.1+0.2 /».7 0.92±0.02 12.8±0.4 /// 

.. 11.8±0.3 )J S 0,89 + 0.02 0^0 12.6±0.3 //£" 
.. 11.9± 0.2 AJ-9 0.96 ±0.02 O^O 12.7±0.2 10-C= 
..11.8±0.1 fhO 0.96+0.02 0^5 123±0.2 //• / 
... 8.4±03 7& 0.68+0.02 10.2+0.3 7,3 

... 8.9±0.2 0.74+0.01 07b 10.0±0.3 

,.16.4±0.3/£'7 1.18+0.03 13.6±0.3 

.17.2+0.2/£/5" 1.24+0.02 /77 14.8±0.2/A£ 

. 13.9±0.3 ZO,t 1.10±0.02 03K 13.4±0.3 f/ 
.11.6+0.2 //,£" 0.94+ 0.02 £>#7 12.5±0.3 /6-i 
. 10.2 ± 0.2 /,/ 0.79±0.01V/V 10.8 ±0.3 ?Y 

.. 9.1±0.2<?'3 0.75± 0.02 £>.?/ 10.6±0.4 /4 -7 

,?A.9±Q3p£.Z> 1,64±0.02 )>Si 16.6±0.4 ft /,/ 

.24.7 + 0.3 1.64±0.03 16.5 ±0.3 

.17.0±0.3 /£,/ 1.28+0.02 )-0Cl 17.1±0.3 457 / 
.10.3±0.2 7V 0.84±0.02 O’77 12.0+0.3 4?. £ 


.13,3+0.2 
.13.6+0.3 13.0 
.13.8 ±0.3 
.10.3 ±0.3 
. 11.1 ± 0.2 
.12.2 ±0.2 /<J.f 
, 11 . 1 ± 0 . 2 //,/ 
11.7+0.2/2?, € 
12.3±0.3 
20.4 ± 0.3/7 .0 
18.0 ±0.3/7.5b 
14.3 ± 0.3/3 if 
14.1 ±0.272,7 

. 5.2+0.2 
. 8.1 ± 0.2 


1.08 ±0.02 13.1+0.3 

1.02 ±0.02 6.99 12.6 ±0.3//.T’ 

1.07 ±0.02 14.0 ±0.2 

0.81 + 0.02 10.7 ±0.3 

0.88 ±0.02 12.2 ±0.4 

0.97±0,02d-S7 12.5±0.3 f./ 
0.90 + 0.01 OS7 11.7+0.3 /£>,£> 
0.98±0.02 O 7 10.0±0.2 <7 -7 
1.05±0.02o-? 7 10.5±0.3 /a .4 
1.64 ±0.03/.S£ 20.2±0,4 77- 7 
1.57 ±0.03/ SO 16.5 ±0.5/7/ 

0.98 + 0.02 / 0! 15.9 ±0.3/// 

1.02 + 0.02 16.8+0.4 fg.fo 

0.44+0.01 </55/ 6.0±0.2Vf<P 
0.68±0.01 07*9 8.8±0.3 p.g 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Test Results - Brown & Williamson Brands 



Belair KFMSP. 

Belair 100’s 100FMSP. 

Capri 100FHP. 

Capri 100FMHP. 

(eHl Falcon Lights KFSP. 

&l%1 Falcon Lights KFMSP....:. 

/^Falcon Lights 100’s 100FSP. 

i',jt7 Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

Kool RNFMSP.. 

Kool KFMHP. 

Kool KFMSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

» Kool Ultra KFMSP. 

• Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP... 

Raleigh Lights lOO’s 100FSP.. 

/4' n Richland 20’s KFSP. 

i/£S'Richland 20’s KFMSP. 

7/i% Richland 20’s 100’s 100FSP.. 

• Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP. 

• Richland 20’s Lights KFSP. 

$1^ Richland 20’s Lights 100‘s 100FSP. 

Richland (25) KFSP. 

Richland (25) KFMSP. 

lilh Richland 100’s (25) 100FSP. 

• Richland lOO’s (25) 100FMSP. 

Richland Lights (25) KFSP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

Viceroy KFSP. 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

Viceroy Lights KFSP.,.... 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 


..10.7+0.2/02. 0.84±O.Q10.SJ 9.8+0.2 77.9 

... 8.8 ±0.2 0.67+0.02 O.W& 9.1 ±0.2 7, P 

... 9.2±0.2^S 0.78+ 0.02 d.7A> 6.4+02 £$ 

... 8.9 ± 0.2 9, / 0.73 ± 0.02 Q.Q> SI 6.0 ± 0.2 4< 3 

..11.2±0.2 /o-7 0.77 ±0.02 &>7& 11.2+0.3 
.. 10.2 ±0.3 0.78 + 0.02 A 74 11.9+0.4 //■&• 

..12.1 ±0.2 //>£ 0.85±0.02 0.^3 14.8±0.4 i3-9 

... 8.9±0,2 i-3 0.73±0.02 11.0±0.3 9-9 , 

..21.5+0.8/9.5^ 1.36±0,03 14.5±0.2 !7 ' 7 

..16.2 ±0.4/44 1.12±0.03 hot 16.4±0.4/5?^ 
..16.8±0.3 /SiJ 1.14+0.02 h/C> 16.8 + 0.3 7^2/ 
..16.7±0.3 1.25±0.02 /'/&" 17.0+0.3 /&•& 

... 8.2+0.2 77 0.69±0.02 &><*S' 9.0+0.2 

... 8.5+0.2 £•(*> 0.73+0.01 u>73 10.0±0.3 f-7 
.. 11.6±0.3 0.88+ 0.02 & 11.3 + 0.3 /A.$T 

.. 12.3±0.3 // 3 0.93±0.02 ->• Zt- 13.1±0.3 //X.O 

.. 12.0+0.3 /A/ 0.95±0.02 0 Zt 12.6+0.4 /£ 

... 2.2±0.2-#•- 0.21 ±0.02 2.7±0.2 4 
... 5.0+0.3^ 0.45±0.02 5.2±0.3 9? 

.23.8 + 0.5<=2/. O 1.40±0.03 A SO 16.6±0.4 /&>■ 7 
. 15.5±0.4 //■£> 0.97±0.03 £>• $9 14.7+0.3 /£'<£ 

.15.5+0.3 /4-Z 0.99 + 0.02 ^92^ 16.0 ±0.3 
..11.4±0.20.87±0.02 A13,1±0.3 /£*/ 
.12.2+0.3 /AS" 0.94±0.02 &•£S' 14.3±0.3 
.16.3+0.3 IC?'3 1.13+0.02 A/7 16.0+0.3 /£T/ 

. 16.4±0.4 ,'V-jT 1.05±0.02 16.1 ±0.3 

.16.6±0.3 /577 1.23±0.02 1-27 17.3+0.4 /574 
.16.7+0.3 1.15±0.02 17.1 ±0.3 

.11.7 + 0.3 0.90 ±0.02 13.5±0.3 

.12.1 ± 0.2 /O' 9 0.90±0,02 ?4 14.2±0.4 

.16.6±0.2 /£> 3 1.18±0.02/'/y 15.8±0.2 

. 16.2 ± 0.3 //, 1.09 + 0.02 /.£>S"~ 15.6 + 0.3 

.17.0±0.3 4-5' 1.28 + 0.02 A23 17.3+0.4 /S4> 

.16.0 + 0,3 1.16 ±0.02 16.3 ±0.4 

.11.5+0.2 H't 0.89 ± 0.02 a? 12.7±0.3A2'4L 

. 12.4± 0.2 //, 7 0.94±0.02 A Q/ 14.0 + 0.2 /3, 7 

. 15.3±0.3 /V'X 0.97+ 0.02 6-94 14.5+0.3/5./ 
.15.9+0.3/5;^ 1.14±0.02/'/>? 15.1 ±0.3 /& / 
11.3+0.3 /A4 0.88±0.02 i'-S'tT' 13.1 ±0.3 tl> 

11.9 ±0.2 0.92±0.02 O’&f 14.1+0.3 //?,<* 



Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ksyk0001 











































Tobacco Institute Testing Laboratory 
_ Market Sample 31 

Test Results - Liggett & Myers Brands 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


Chesterfield RNFSP...20.0 ± 0.5 / 7< i/ 

Chesterfield KNFSP...24,2+0.5 33. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP.12.8±0.2 /A 7 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP.12.6 ±0.3 //> 7 

Eve Lights 120’s 120FHP.13.0 ±0.4 /3-7 

Eve Lights 120’s 120FMHP.13.5 + 0.2 13 

L&MKFSP.13.7+0.2 

L & M Super 100 100FSP......13.9±0.2 /$.% 

& M Long Lights 100FSP..... 7.8 ± 0.2 i 

• L & M 30’s Lights 100’s 100FSP.12.6 ±0.3 

Lark KFSP... 14 3+0 3 A?. 7 

Lark 100FSP.14.7+0.2 

Lark Lights KFSP...13.4±0.3 &.d 

Lark Light 100’s 100FSP.13.9 ±0.3 )£ $ 


1.30±0.03 A/? 13.3±0.4 /£•£ 
1.65 + 0.04 t'S'f 15.3+0.5 t2» 
1.03 + 0.02 ^75* 11.0+0.2 /ft 
1 . 00 ± 0.02 0-92 10 . 8 ± 0.3 i &> 
1.12±0.03 h!0 11.6+0.5 i&'b 
1.17±0.02 hi! 12.0±0.3 76. 2 
1.08 +0.02 bOh 12.9 + 0.3 13.2- 
1.12+0.02 /.£«> 14.2±0.3 /£,/ 
0.80 + 0.02 0 737 6.3 ±0.2 
1.06 ±0.02 10.7 ±0.3 

1.11 ±0.03 A'7? 13.3 ±0.3 12-72 
1.22±0.02 hO(r 14.0 ±0.2 H ‘3 
1.03±0.0213.3±0.3 jO->C 
1.15 ±0.03 l‘64 14.5 ±0.5 l4-2> 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - Lorillard Brands 


Brand 


“Tar” 

m g/cig 


“Nicotine” 

*ng/cig 


CO 

mg/cifi 


• Harley Davidson KFSP..14.1 ± 0.3 

Kent Golden Lights KFHP...8.8 ±0.3 ^ 

Kent Golden Lights KFSP....8.5±0.2 Z'7 

Kent Golden Lights KFMSP.8.3 ±0.3 7-7 

Kent Golden Lights 100s 100FHP....10.2+0.2 

Kent Golden Lights 100s 100FSP...9.6±0.3 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP,...9.3 ±0.2 9-f 

Kent KFHP. 11.3±0.2 /&. fa 

Kent KFSP.12.0 ±0.2 77>2 

Kent 100s 100FSP.13.6±0.3 tA-*/ 

Kent 100s 100FMSP... 14 0±0 2 / 

Kent III KFSP.34+0 2 3-7 

Kent m 100s 100FHP.5.0±0.2 

Kent III 100s 100FSF. Al+O.lS'.Z, 

Max 120s 120FSP ...17.1 ± 0 4 /6- £ 

Max 120s 120FMSP.Zl7.2±0H /i>-3 

Newport KFMHP.15.7 ± 0.2 f¥ (p 

. Newport KFMSP.17.2+0.4 /£>- 3 

//A Newport 100’s 100FMHP...19.2±0.2 

Newport 100’s 100FMSP.....19.3 ±0.3 >7<6 

Newport 25’s KFMSP...17.2+0.2 /S> 7 

Newport 25’s 100FMSP...19.5+0.3 17- 9 

Newport Lights KFMHP.8.6 ±0.2 ST. 5 

Newport Lights KFMSP..... 8.3±0.3 7-03 

Newport Lights 100’s 100FMHP...9.2 ±0.3 %> i 

> Newport Lights 100’s 100FMSP.9.0 ±0.3 7-7 

$ Newport Stripes 100FHP...12.3+0.3 //> I 

St Newport Stripes 100FMHP.... 12.2±0.2 )'l> [ 

• Newport Stripes Slim Lights 100FMHP......9.3±0.2 

Old Gold Straights KNFSP...26.9±0.6 <??/•£ 

Old Gold Filters KFSP.....16.8 ±0.2 7Slo 

Old Gold Filter 100’s 100FSP.19.7 ±0.3 /<?< 2- 

Old Gold Lights KFSP.9.3 ±0.2 S’. S'" 

Old Gold Lights 100s 100FSP......12.3 ± 02 /J . 

/ Satin 10QFSP...11.4+0.3 /& ST 

Satin 100FMSP.. 11.4 ± 0.3 H>- % 

Spring lOO’s 100FMSP......„..19.3±0.2 jt'S' 

Triumph KFSP.....3.1 ±0.1 4 3 

Triumph KFMSP.3.5 ±0.2 4 .3 

Triumph 100s 100FSP.....5.3+0.3 4T<Z 

Triumph 100s 100FMSP.5.4±0.2 AT, 4 

True KFSP.5.1+0.2S7 

True KFMSP...4.9+0 33', 

True 100’s 100FSP.L.ZZZZZ 6.7±03 i.n 

True 100’s 100FMSP.6.7 ±0^4 7-/ 


0.98 ±0.02 16.3 ±0.4 

0.78±0.02 45-77 9.7±0.4 
0.74± 0.02 d-7/ 9.6 + 0.3 9-& 
0.75 + 0.02 <5-69 9.1 ±0.4 2,6> 
0.91 ±0.02 &•%/ 11.2±0.4 

0.86±0.02 A B7 10,5±0.4 9-S~ 

0.85 ±0.02 10.0 ±0.3 

0.86 ±0.02 4>-79 12.9 ±0.3 ,7 
0.88 ±0.02 0-21 13.9 ±0.3 f£'7 
1.02 + 0.02 t3>-7;2-14.7±0.4 IS , 7 
1.04±0.01 40% 14.4+0.3 /</.£ 
0,35± 0.02 6>2>SL- 4.3±0.2 
0.50 ±0.03 O'53 6.8 ±0.3 6-6 
0.45 ±0.01 0i4£ 6.6 ±0.3 377 
1.34+0.03 bSB 17.7±0.4 tS.2 
1.38 ±0.03 I'37 17.0 ±0.5 
1.17±0.02 t’l±~ 16.5±0.3 
1.26 + 0.02 18.3±0.5 

1.46 + 0.02 f> 7 S' 19.4 ±0.4 )?,0 
1.47+ 0.03 A3? 19.4+0.4 !£■ 7 
1.28 + 0.02 18.2+0.4/7^3 

1.48±0.02 M6 19.8±0.3 
0.73+0.02 ^7/ 9.5±0.3 2-a 
0.75±0.02 0-73 9.1±0.3 7-7 
0.84 + 0.02 0> 7JL 9.9+0.3 && 
0.83±0.02 O' 7? 9.5±0.4 
0.94±0.02 0, W 16.6±0.4 
0.91+0.02 'if 16.5±0.2 t&.S' 
0.76+0.02 11.4+0.2 

1.89 + 0.05 /■?£ 18.7±0.5 /7>G 
1.24±0.02 i-/L 18.1±0.3 
1.50±0.03 /•/? 19.6 + 0.4 12-2 
0.81+0.02 0-7S' 10.9+0.3 97' 
0.91 + 0.02 6 :7 7 17.0 ± 0.3 • & 

0.97±0.02 13.1+0.4 l/,2 

0.97 + 0.02 13.3±0.4 

1.49±0.03 }•$% 19.0±0.2 f2>& 
0.32+0.02 O'2 7 3.8±0.2 3-7 
0.34±0.02 0‘3( 4.3±0.2 7- / 
0.50 ±0.02 O' SI 7.4±0.4 5^4 
0.52 ±0.01 o-St 7.5 ±0.2 7 

0.48±0.02 o.tfff 6.4±0.3iT6 
0.46 ±0.02 ip-vZ 6.1 ±0.4 6-3^. 
0.61 ±0.02 6> u>SL. 7.4+0.4 7-tT 
0.61 ±0.03 0'SC> 7.3 ±0.5 7-^ 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - Philip Morris Brands 


Brand 





“ Tar ” 

m s/cig 


“Nicotine” 

mg/cig 


CO 

mg/dg 


Alpine KFMSP.16.9±0.3 /ST? 1.10±0.02 ),o 7 15.4±0.3 /</■>2- 

Benson & Hedges KFHP.15.4+0.2//,& 1,26 + 0.02 b£o 12.6+0.3 //‘-S' 

Benson & Hedges 100’s 100KHP.16.6+0.3/577 1.13+0.02 /.OS' 16.5+0.5/7^ 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP.16.6 ± 0.3 /& ■ 2, 1.17+0.02 / i 6 16.4 ±0.3 /</,? 

Benson & Hedges 100’s 100FSP.16.6±0.3 tLo 1.19±0.02 /-SO 16.2±0.4 /ST7 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP.16.8 ± 0.2 IS ,6 1.20 ± 0.02 h / O 16.2+ 0.3 /•£ 3 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100EHP.5.0+0.2 S7u- 0.44 + 0.02 0-73 6.2+03 ±57/ 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lghts 100’s 100FMHP 5.2± 0.1 S’S' 0.47±0.01 6.2 ±02 S / 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP.10.7±0.2 /O-X 0.83 + 0,02 O- *3 13.0 + 0.3 //■ 7 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP.10.7+0.2 /fi-3 0.81±0.02 7? 12.0+ 0.2 //-M 

Benson & Hedges Multifilter KFSP.11.2+0.3 7-3 0.85+0.02 2? -67510.8+0.2 jb . 7 

Cambridge Full Flavor KFSP.17.1±0.3/5f/ 1.09±0.01 /«<3/ 16.1±0.3 * 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP.17.2 ± 0.3 /S’ 7 1.17+0.02 bOi 16.0 ± 0.3 /57£> 

Cambridge Lights KFSP......12.3+0.2 lh3- 0.85+0.01 6 -^12.7+0.3 /b 3 

Cambridge Lights KFMSP.11.9 + 0.2 lb 3 0.84±0.02 2 ) .? 5L12.1±0.3 /W 

Cambridge Lights 100’s 100FSP.12.0 ± 0.2 “ ' 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP...11.9±0.2 //,/ 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s 100FSP.4.7±0.2 7? 

English Ovals KNFHP.23.8±0.6 

Marlboro KFHP.17.0+0.2 /6 -O 1.14 ±0.02 b'X 

Marlboro KFSP.17.4+0.2 IS/ 1.17+0.02 h IS 


0.87±0.02 0*94 14.5±0.4 13-4 
0.8G±0.01 J 8 3 14.6±0.4 /3 C 
0.41 ±0.01 6.6±0.3 5 “D 

1.87 ±0.04 /• 7 / 


—7 \tUkT' —Marlboro KFMSP...16.6±0.3 1.09±0.03L 4 d 

Marlboro 100’s 100FHP.17.0 ±0.4 lb-6 1.22 ±0.03 A/ 4 


Marlboro 100’s 100FSP.17.1 ±0.3 IS/ 

Marlboro 25’s KFSP....17,2 +03 /£• S' 

Marlboro Lights KFHP...11.0 ± 0.2 /£*> S' 

Marlboro Lights KFMHP...10,2+0.2 9< 9 

Marlboro Lights KFSP...11.2+0.2 WS 

• Marlboro Lights KFMSP.9.9 ±0.2 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 10.8 ± 0 . 2 / 2 .7 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP.10.2 ±0.2 3-4 

Marlboro Lights 100’s 100FSP.11.0±0.2/i>-2 

• Marlboro Lights 100’s 100FMSP.10.9 ±0.1 

Marlboro Lights 25’s KFSP...11.2 ± 0 . 2 / 2 - S' 

• Marlboro 100’s Red 100FHP.16.4 ±0.3 

• Marlboro 100’s Red 100FSP.16.5±0.2 

Merit KFHP.....7,8 ±0.2 7-7 

Merit KFSP.7.6±0.2 /.£, 

Merit KFMSP...7.7 ±0.2 ?£, 

Merit 100’s 100FSP.10.0+0.2 

Merit 100’s 100FMSP.! 103 + 02 97 

Merit Ultra Lights KFSP.4.4±0.2£7 

Merit Ultra Lights KFMSP.....4.5 ±0.1 S / 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP.5.3+0.159 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP.6.0+0.2J’? 

Parliament Lights KFHP.9.5 ±0.2 ?, I 

Parliament Lights KFSP..9.1 ±0.29, 5 .^ 


1.22 + 0.02 l'l 9 
1.13 ±0.02 /•/$ 

0.82±0.02 
0.78±0.02tP, 77 
0.83+0.02 a.fo 
0.77±0.01 
0.85± 0.02 a ■ ?S 12.3 ±03 /<?-£ 
0.81 ±0.02 0-1U 11.2±0.4 & 7 
0.85±0.02 a-iS' 13.0±0.4 /£■& 
0.86+0.01 12.0 ±0.3 

0.80± 0.02 0 -7</ 12.4+0.3 //. 9 


15.6±0.5 /oW 
15.2 ±0.3 lo-<o 

16.9 ±0 A/ 4 9 

15.6±0.3 /4-9 
16.9±0.6 bSZ 
16.5±0.4/9<9 
15.9 ±03 . 

12.4 ±0.3 //-■/ 
11.2±0.3 JO.O 
12.2+0.3/A t 

10.4 ±0.3 


1.19+0.02 
1.19+0.02 
O.6O±O.Ol/'£0 
0.59 ±0.01 C’&O 
0.58 ±0.01 0’S4 
0.80±0.02 -3-77 
0.78±0.02 0’7/p 
0.43 ±0.01 M3 
0.42 ±0.01 £>-73. 
0.50 ±0.015?? 
0.53±0.02<>SV 
0.72+0.02 0.70 
0.71+0.02 OS! 


16.3 + 0.4 
17.0+0.2 
9.8 ±0.2 97 
9.8+0.3 9/ 
10.0 ±0.39-0 
11.8 ±03 /OS 
12.0 + 0.3 U>3 
5.5±0.2 7-2 
5.9+0.2 SS 
7.4±0.2 
8.2+03 7-0 
103 ±0.4 9/ 
10.4+0.2 7.0 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Test Results - Philip Morris Brands 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig nig/cig mg/cig 


Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Philip Morris Commander KNFSP. 

Philip Morris International 100FHP.... 
Philip Morris International 1Q0FMHP. 

Players RNFHP. 

Players KFHP. 

Players KFMHP... 

Players 100’s 100FHP. 

Players 100’s 100FMHP. 

Players Lights 25’s KFSP. 

Players Lights 25’s KFMSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Saratoga 120’s 120FHP. 

Saratoga 120’s 120FMHP.. 

Virginia Slims 100FSP.... 

Virginia Slims 100FMSP.. 

Virginia Slims Lights 100FHP... 

Virginia Slims Lights 100FMHP.... 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP.. 


. 12.0 ± 0.2 //. ? 0.95±0.0212.7±0.2 ~ 

. 26.3 ±0.5 .S3. 1.61+0.03/• 7? 16.2±0.5 

,16.8±0.4/t-V 1.15+0.02/-// 15.6±0.4 }4<H 
. 16.9 ± 0.2 /(*.(, 1.08 ±0.02 16.2 ±0.4 //-? 

.25.2±0.41.74±0.03 /■ 15.9+0,4 /sS 

.11.7± 0.2//-/ 0.83 + 0.02 0- 12.210.2 //-7 

.11.910.2 //.X 0,82±0.01 12.3±0.2 U-'f 

.13.9±0.2/^./ 0.98+0.02 />•?<!> 12.9±0.3 //-<? 
.14.0+0.2/3,2- 0.98 + 0.0212.7+0.3 >h / 
.10.010.20.7210.02^,73 11.H0.2 /d.3 
. 10 . 010 . 27.0 0.71+0.0111.1±0 A to,S’ 

.11.9±0.3 0.86±0.02 14,1 ±0.4 //,# 

, 11.4+0.2/<Af 0.8110.01 13.7+0.3 JJL, 6 

,14.710.2/-/.^ 1.07+0.02 Mf 14.8±0 3/2-2 

14.7±0.3 f&.t 1.07 + 0.02/oa 14.810.4 !3') 
15.3+0.2/4// 1,07+0.02 13.8+0.3 /£•? 

15.1+0.3/3.7 1.06 ±0.03 A ^ 13.9+0.3/3-3 

. 8.8 ± 0.2 & 7 0.70 + 0.02 ^-72 9.3 ± 0.3 ?• g* 

.8.510.2 ?>7 0.69±0.029.2±0.2 t-f 

14.510.2/3 ? 1.0710.02/-/)*- 14.910.3/V-^ 

14.7i0.3/3,.S' 1.08 + 0.02/^3 14.8±0.4 / $.S' 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Test Results - R.J. Reynolds Brands 



ip Bright 100s 100FMSP. 

1 Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP..... 

Camel Filters KFSP... 

* Camel Filters 100’s 100FSP.. 

Camel Lights KFHP..... 

Camel Lights KFSP. 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Century 25’s (25) KFSP. 

Century 25’s 100’s 100FSP.. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

•Century 25’s Menthol Lights 100’s 10QFMSP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Dora! Full Flavor 100’s 100FSP. 

Doral Lights KFSP. 

Doral Menthol Lights KFMSP.. 

Doral Lights 100’s 100FSF. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Magna KFHP...... 

Magna KFSP.‘.Z 

Magna Lites KFSP.. 

More 120s 120FSP. 

More 120s 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s 100FMHP... 

* More Lights 120s 120FSP. 

* More Lights 120s 120FMSP. 

9 Now KFHP. 

Now KFSP. 

Now KFMSP. ZZZ 

6 Now 100s 100FHP. 

Now 100s 100FSP. 

Now 100s 100FMSP. 

Ritz 100 100FHP.” 

RitzlOO 100FMHP. 

Salem KFMSP. 

Salem 100’s 100FMSP. . 

Salem Lights KFMSP... 

* Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

Vantage KFSP.... 

Vantage KFMSP. . 


. 6.0±0.Ue>3 0.44+0.01 10.3+0.3 

.... 22.0 ± 0.3=?* o 1.39 ± 0.02 A3-Z 14.2 ± 0.4 /«■ 7 
....16.8+0.2/4iV 1.06 + 0.02 J-ff 16.6+0.3 !&>■(* 
.... 15.6 ± 0.3 -V -6 1.01+0.026-9P 15.4 ± 0 . 2 /yl/ 

....17.5+0.2 1,06+0.01 18.7 ±0.3 

.9.9 ±0.2 9-f 0.64±0.01 0 . 6 / 11 . 8 ±0.3 

.8.8±0.2f,6> 0.65+0.010, 6 / 11.3+0.3/7'-? 

....11.4+0.2 /0>9 O.R I ± 0.01 O* '?(*> 15.0 ± 0.3 /£<9 
....15.3+0.3 /// 0.99+ 0 . 020 . <?JS 17.8+0.3/® 7 
.... 17.5±0.3 !(^3 1.13+0.02 /-/R- 20.9 ±0.5 /?-7 

.9.7±0.2 ?7 0.70±0.02 0 . 6 7 11.8±0.3 

....11.9+0.3 //■/ 0.89±0.020-13.4 + 0.3 

,...11,5±0.2 0.84 ±0.01 13.2±0.3 

.... 17.4±0.2 /5T0.92± 0 . 01/0 6 19.6 ±0.4 i2.i 
...14.8±0.2/7?-7 0.84±0.01 17.2+0.3 /-C<£ 

...12.1 ±0.3 9-•S' 0.67±0.020-75" 14.5±0.4 ■?,/ 
...11.7±0.2 7-/ 0.64±0.01 6 - 7/ 14.0±0.2 9- 7 

...11.3+ 0.3/6./ 0.70±0.02O.P5" 1.2.9±0.3 lb 3 

...12.1+0.3 fO-2 0,73+0.01 63$^ 13.7 ±0.3 ?■/ 
.... 6.7±0.3 0.48±0.02 OSS’ n. 7 + 0.5 7o<3 

...14.1 + 0.30.90+0.01 <3.S'/ 16.3±0.4 
...13.9 + 0.2/?-/ 0.91+0.026-^/ 14.9±0.2 //7 
.... 9.1±0.2 2-S~ 0.64+0.01 6-66 13.7 ± 0.2 
... 16.5+0.4/£-/ 1.19±0.02 i-ZS' 21.5+0.4 
...16.6+0.3 /£-£* 1.28 + 0.03 ASS 22.0±0.5 
...10.0±0.2 9’S' 0.78±0,02 6 -7s" 10.7±0.3 lQ-B 
.... 9.0±0.3 0.69 + 0.03 6-47 10.2±0.3 9- 6 

...12.9±0.2 0.98 + 0.01 20.2±0.5 

... 12.2 ±0.4 0.99±0.03 19.6±0.5 

< 0.5 0-0 < 0.05 £>1 c O < 0.5 C>4 

... 1.0±0.1/-5' 0.14 + 0.016-// 2.3+0.1 /6 

... l.l+O.l/-^ 0,13±0.01 6/7 2.3 ±0.1-^-5" 

<0.5 < 0.05 < 0,5 

... 1.9±0.1J-3 0.21 + 0.01 0>U6 3 . 1 + 0 . 2 - 3.6 

... 2.5±0l3'O 0 . 26 +0.016-65' 4.3 + 0.2/2- 

.. 10.4+0.3 9--A- 0.78 + 0.02 6 - 76 11.5+0.4 S'- 7 

..11.1 ±0.3/6 7 0.81 ± 0 . 02 0- 75* 11.5±0.3 )bO 

.. 15.9±0.31.04+ 0.02 /6 7 16.7+0.3 ltp-4- 
,.16.8±0 3/S,<f 1.19+0.02//3 16.1±0.3 !C3 
... 9.8+0.2 <?-,£- 0.72±Q.02C> ^9 12.6+0.2 /£■ I 
..11.3+0.2 0.86 ±0.02 11.6+0.2 

...9.3 + 0.3 9./ 0.74±0.02 o>90 11.1 + 0.4 /6-9 

...9.5+0.2 9.6 0.77+0.026.10.2±0.3 9.7 

... 4 . 9 ± 0 .L 57 / 0 . 43 ± 0.01 6 . 7 / 7 . 7 ± 0,2 7 ,if" 

... 5.1+0.15 ,5" 0.45±0.01 0. 8.0 ± 0.2 7 ./ 

.10.5 ±0.2 /£>./ 0.75+0.02(5-7/ 13.5+0.3/6-3T" 

.10.0±0.2 7-7 0.69 + 0.01,?, 12.5±0.3 //. 3 



Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ksyk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Test Results - R.J. Reynolds Brands 


Brand 


“Tar” “Nicotine” CO 

nig/cig ms/cig mg/cig 


Vantage 100s 100FSP. 

Vantage Menthol 100s 100EMSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP.. 

Winston KFHP.1. 

Winston KFSP. 

Winston 100’s 100FSP. 

Winston Lights KFHP. 

Winston Lights KFSP.. 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

Winston Lights 100’s 100FSP....... 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP., 


.. 8.8±0.2 ?> S' 0.63±0.026'612 ,5±0.3 // <4 
.. 8.3 ± 0.2 g. if 0.61 ± 0.01 &S9 12.7 ± 0.3 // f 

..5.5*0.1-576. 0.47 ± 0.01 8.0+02 7,5 

.. 5.8+0.1-5? 0.50 ±0.01 ^'4^7 95+0.2 ?> S' 
16.8*0.3/57* 1.06 * 0.02 hOO 16.9*0.3 i*f.X 

17.1*0.3 1.13*0.02 /.// 16.3*0.2 tS7 6, 

16.9 ± 0.2 tS, t 1.06 * 0.02 /. i> 2-18.6 ± 0.3 (L> ■ i* 
. 9.7±0.2 ?5T 0.63+0.01 ^-4 $ 11.7*0.3 //• ( 
10.7*0.2 /*/ 0.75*0.01 0-7/ 13.2*0.3 >h7 
. 9.9±0.2 tT.f 0.72*0.02 O.uf 11.8+0.3 )d.7> 
11.4*0.2 //- / 0.81*0.01 4>-S7 13.4*0.3 )Z*, if 

.5.5*0.2 4-4 0.46+0.01^'^ 8.5±0.2 S> 3 
. 5.3±0.2 575” 0.47*0.02 9.0±0.3 if-J 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Test Results - Larus & Brother Brands 


Brand 

“Tar” 

mg/cif! 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

* Craven A KFHP. 

1*T S + Q4. 

1.15±0.02 

1.51+0.03 

1.39+0.03 

1.19 ±0.02 

0.96 ±0.02 
0.73+0.01 

1 m 


» Craven A Filter Standard Size RFHP. 

<> Dn nhill International 100FHP. 

. 152+03 

13.6 ±0.3 

17.6 ±0.3 
17.0+0.4 

* Dunhill Menthol 100FMHP. 

* Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

.14.2+0.3 

in 4+0? 

* Dunhill Int Superior Mild 100FHP. 

& d+n? 


* Rothmans KFHP. 

io d+n a 


o Rothmans Special Mild KFHP. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP.. 

.13.6 + 0.2 1.03 ±0.02 

.14.9±O.2/5,0 1.08+0.02 !~C> r f 

ZZ.3±U. / 

15.5±0.4 
15.5±0.2 /S / 
17.1 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 


True KFSP. 


Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP. 


“ Tar ” 

mg/cig 

“ Nicotine ” 
mg/cig 

CO 

mg/cig 

<0.5 

<0.05 

<0.5 

<0.5 

<0.05 

<0.5 

<0.5 

<0.05 

<0.5 

.. 0.6 ±0.1 

0.09 ±0.01 

1.4 ±0.1 

.. 0.6±0.1 

0.10 ±0.01 

1.0+0.1 

.. 0.7±0.1 

0.10+0.01 

1.1 ±0.1 

.. 1.0±0.1 

0.14 ±0.01 

2.3 ±0.1 

.. 1.1±0.1 

0.13±0.01 

2.3 ±0.1 

.. 1.3 ±0.1 

0.15+0.01 

2.4±0.1 

.. 1.9 ±0.1 

0.21 ±0.01 

3.1 ±0.2 

.. 2.2±0.2 

0.21+0.02 

2.7 ±0.2 

.. 2.5 ±0.1 

0.26 ±0.01 

4.3 ±0.2 

. 3.1± 0.1 

0.32+0.02 

3.8 + 0.2 

. 3.4+0.1 

0.35 ±0.01 

4.6 ±0.2 

. 3.4 ±0.2 

0.35 ±0.02 

4.3 ±0.2 

. 3.5 ±0.2 

0.34±0.02 

4.3 ±0.2 

. 4.4 ±0.2 

0.43 ±0.01 

5.5 ±0.2 

. 4.5 ±0.1 

0.42±0.01 

6.4 ±0.2 

. 4.5+0.1 

G .42±0.01 

5.9 ±0.2 

. 4.7 ±0.2 

0.41+0.01 

6.6 ±0.3 

. 4.7±0.2 

0.45+0.01 

6.6 ±0.3 

. 4.9 ±0.3 

0.46 ±0.02 

6.1±0.4 

. 4.9 ±0.1 

0.43 + 0.01 

7.7 ±0.2 

. 5.0 ±0.2 

0.50 ±0.03 

6.8±0.3 

5.0 ±0.3 

0.45+0.02 

5.2±0.3 

5.0 ±0.2 

0.44 ±0.02 

6.2 ±0.3 

5.1±0.2 

0.48+0.02 

6.4 ±0.3 

5.1±0.1 

0.45 ±0.01 

8.0 ±0.2 

5.2±0.2 

0.44+0.01 

6.0±0.2 

5.2±0.1 

0.47 ±0.01 

6.2±0.2 

5.3+0.1 

0.50 ±0.01 

7.4 ±0.2 

5.3 ±0.3 

0.50 ±0.02 

7.4 ±0.4 

5.3 ±0.2 

0.47+0.02 

9.0 + 0.3 

5.4±0.2 

0.52±0.01 

7.5 ±0.2 

5.5 ±0.2 

0.46 ±0.01 

8.5±0.2 

5.5 ±0.1 

0.47±0.01 

8.0 ±0.2 

5.8±0.1 

0.50 ±0.01 

9.5 ±0.2 

6.0 ±0.2 

0.53 ±0.02 

8.2 ±0.3 

6.0 ±0.1 

0.44 ±0.01 

10.3+0.3 

6,2 ±0.2 

0.62+0.03 

5.5+0.2 

6.5 ±0.2 

0.62+0.02 

5.6 ±0.2 

6.7 ±0.3 

0.48 ±0.02 

11.7 ±0.5 

6.7+0.4 

0.61 ±0.03 

7.3+0.5 

6.7+0.3 

0.61 ±0.02 

7.4 ±0.4 

7.6 ±0.2 

0.59 ±0.01 

9.8 ±0.3 

7.7 ±0.2 

0.58+0.01 

10.0 ±0,3 

7.8 ±0.2 

0.80 ±0.02 

6.3+0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 


Merit KFHP... 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Kool Lights KFMSF... 

Newport Lights KFMSP. 

Kent Golden Lights KFMSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP. 

Dunhill Int Superior Mild 10QEHP. 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP.. 

Virginia Slims Lights 100FMHP.. 

Newport Lights KFMHP.. 

Vantage 100s 100FSP. 

Belair 100’s 100FMSP... 

Kent Golden Lights KFHP. 

Camel Lights KFSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Capri 100FMHP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Falcon Lights 100’s 100EMSP. 

More Lights 100s 100FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

Magna Lites KFSP.... 

Parliament Lights KFSP... 

Capri 100FHP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP.... 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Parliament Lights KFHP 1... 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Winston Lights KFHP. 

Salem Lights KFMSP. 

Camel Lights KFHP... 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights KFMSP. 

More Lights 100s 100FHP ...... 

Players Lights 25’s KFMSP. 

Vantage KFMSP.. 

Players Lights 25’s KFSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP. 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/eig mg/cig mg/cig 


.... 7.8 ± 0.2 
.... 8.1 ± 0.2 
.... 8 . 2 + 0.2 
.... 8.3 ± 0.3 
.... 83 + 0.3 
.... 8.3 ± 0.2 
.... 8 . 4 ± 0.2 
.... 8.4 ± 0.3 
.... 8.5 ± 0.2 
.... 8.5 ± 0.2 
.... 8.5 ± 0.2 
.... 8 . 6 ± 0.2 
.... 8.8 ± 0.2 
.... 8.8 ± 0.2 
.... 8.8 ± 0.3 
... 8.8 ± 0.2 
... 8 . 8 + 0.2 
... 8.9 ± 0.2 
... 8.9 ± 0.2 
... 8.9 ± 0.2 
... 9 . 0 + 0.3 
... 9.0 ±03 
... 9 . 1 ± 0,2 
... 9.1 ± 0.2 
... 9.1 ± 0.2 
... 9 . 2 ± 0.2 
... 9 . 2+03 
... 9.3 ±03 
... 93 + 0.2 
... 93 ± 0.2 
.. 9.3 ± 0.2 
.. 9 . 5 + 0.2 
.. 9.5 ± 0.2 
.. 9.6 ± 0.3 
.. 9.7 ± 0.2 
.. 9 . 7 ± 0.2 
.. 9.8 ± 0.2 
.. 9.9 ± 0.2 
.. 9.9 ± 0.2 
.. 9.9 ± 0.2 
. 10.0 ± 0.2 
. 10.0 ± 0.2 
. 10 . 0 + 0.2 
, 10 . 0 ± 0.2 
10.0 ± 0.2 
10 . 1 + 0.2 
10.2 ± 0.2 


0.60 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 
0.69 + 0.02 
0 . 75 + 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.61 ± 0.01 
0 . 73 + 0.01 
0.68 ± 0.02 
0 . 74 + 0.02 
0.73 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0 . 73 + 0.02 
0 . 63 ± 0.02 
0 . 67 + 0.02 
0.78 ± 0.02 
0.65 + 0.01 
0 . 70 + 0.02 
0.73 ± 0.02 
0 . 74 ± 0.01 
0.73 + 0.02 
0 . 69 + 0.03 
0.83 ± 0.02 
0 . 75 ± 0.02 
0 . 64 + 0.01 
0.71 ± 0.02 
0.78 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
0.74 ± 0.02 
0 . 76 + 0.02 
0.85 ± 0.02 
0 . 81 + 0.02 
0 . 72 ± 0.02 
0.77 ± 0,02 
0 . 86 + 0.02 
0.70 ± 0.02 
0 . 63 + 0.01 
0 . 72 ± 0.02 
0 . 64 ± 0.01 
0 . 72 ± 0.02 
0 . 77 + 0.01 
0.78 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.69 ± 0.01 
0.72 ± 0.02 
0 . 80 + 0.02 
0 . 78 + 0.02 
0.81 ± 0.02 


9 . 8 + 0.2 

8.8 ± 0.3 
9.0 ± 0.2 
9 . 1+03 
9 . 1 + 0.4 

12.7 ± 0.3 
10 . 5 + 0.2 
10 . 2+03 

9.6 ±03 
10 . 0 + 0.3 

9.2 ± 0.2 
9 . 5+03 
12 . 5+03 
9 . 1 + 0.2 

9.7 ± 0.4 
11.3 ± 0.3 

93 ±03 
6.0 ± 0.2 
10.0 ± 0.3 
11.0 ± 0.3 
10 . 2+03 
9.5 ± 0.4 

10.6 ± 0.4 
13 . 7 + 0.2 
10 . 4 + 0.2 

6.4 + 0.2 

9.9 ± 0.3 
11.1 ± 0.4 
11 . 4 + 0.2 
10.0 ± 0.3 

10.9 + 0.3 
103 + 0.4 
10 . 2 + 0.3 
10 . 5 ± 0.4 
11.8 ±03 

11.7 ±03 

12.6 ±0.2 
11 . 8 + 0.3 
11 . 8 ± 0.3 
10.4 ±03 

10.7 ±03 
11 . 1 ± 0.4 
12 . 5 + 0.3 
11.1 + 0.2 
11 . 8 ± 0.3 
12.0 ±03 
11 . 2 + 0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 


Marlboro Lights KFMHP... 

Falcon Lights KFMSP.;. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Malibu Lights KFSP.. 

Pall Mall Red Lights KFSP. 

Pall Mad Lights 100’s 100FSP. 

Ritz 100 100FHP. 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

Vantage KFSP. ; . 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP.... 

Belair KFMSP. 

Winston Lights KFSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP... 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights KFHP...... 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Ritz 100 100FMHP. 

Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

Falcon Lights KFSP....... 

Marlboro Lights 25’s KFSP.... 

Benson & Hedges Multifilter KFSP. 

Marlboro Lights KFSP... 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Doral Lights 100’s 100FSP. 

Kent KFHP. 

Viceroy Lights KFSP... 

Satin 100FMSP. 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Satin 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP.... 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Century 25’s Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

Richland Lights (25) KFSP. 

Kool Milds KFMHP... 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Silva Thins 100FSP. 

Players KFHP. 

Doral Menthol Lights KFMSP. 

Richland 20’s Lights KFSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP. 

Lucky Strike KFSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. 

Players KFMHP... 

Cambridge Lights KFMSP... 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


... 10.2 ± 0.2 
..10.2+0.3 
.. 10.2 ± 0.2 
.. 10.2 ± 0.2 
..10.3 ±0,3 
..10.3 ±0.2 
..10.4+0.3 
.. 10.4±0.2 
..10.5 ±0.2 
..10.7+0.2 
..10.7±0.2 
..10.7+0.2 
..10.7 ±0.2 
.. 10.8 ± 0.2 
..10.9+0.1 
.. 11 . 0 + 0.2 
.. 11 . 0 + 0.2 
.. 11.1 ± 0.2 
,.11.1 ±0.3 
. 11.1 + 0.2 
.. 11.2 ± 0.2 
, 11 . 2 + 0.2 
.11.2+0.3 
. 11 . 2 ± 0.2 
.11.3+0.2 
.11.3 ±0.3 
.11.3+0.2 
.11.3±0.3 
.11.4 ±0.3 
.11.4±0.2 
.11.4+0.3 
.11.4+0.2 
.11.4+0.2 
.11.4+0.2 
.11.5 ±0.2 
.11.5+0,2 

11.6 ±0.3 

11.6 + 0.2 

11.7 ±0.2 
11.7+0.2 

11.7 ±0.2 
11.7+0.3 
11.8+0.1 

11.8 ±0.3 

11.9 ±0.2 

11.9 ±0.2 

11.9 ±0.2 


0.78+0,02 
0.78 ±0.02 
0.91 ±0.02 
0.79+0.01 
0.81 ±0.02 
0.84 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.96 ±0.02 
0.75 ±0.02 
0.81+0.02 
0.84 ±0.01 
0.75 ±0.01 
0.83 ±0.02 
0.85 ±0.02 
0.86 ±0.01 
0.85 ±0.02 
0.82 ±0.02 
0.90 ±0.01 
0.81 + 0.02 
0.88±0.02 
0.77+0.02 
0.80+0.02 
0.85+0.02 
0.83+0.02 
0.86 ±0.02 
0.70 ±0.02 
0.86 ±0.02 
0.88 ±0.02 
0.97 ± 0.02 
0.81 ±0.01 
0.97+0.02 
0.87 ±0.02 
0.81 + 0.01 
0.81+0.01 
0.84 ±0.01 
0.89 + 0.02 
0.88 ±0.02 
0.94 ±0.02 
0.98 ±0.02 
0.83 ±0.02 
0.64+0.01 
0.90 ±0.02 
0.96 ±0.02 
0.89+0.02 
0.86 ±0.01 
0.82 ±0.01 
0.84+0.02 


11.2 ± 0.3 

11.9 ± 0.4 
11 . 2 + 0.4 

10.8 ± 0.3 

10.7 ± 0.3 
12.0 ±03 
11 . 5 ± 0.4 
12 . 5 + 0.2 
13.5 ± 0.3 
12.0 ±0.2 

9.8 ± 0.2 
13.2+03 
13 . 0 + 0.3 
12 . 3 + 0.3 
12.0 ± 0.3 
13 . 0 + 0.4 

12.4 ± 0.3 
11 . 7 ± 0.3 

11.5 ± 0.3 
12 . 2 + 0.4 

11.2 ± 0.3 
12.4 ± 0.3 

10.8 + 0.2 

12 . 2 + 0.3 

11.6 ±0.2 

12.9 + 0.3 

12.9 ± 0.3 

13.1 ± 0.3 
13 . 3 + 0,4 
13 . 4 + 0.3 

13.1 ± 0.4 

13.1 ± 0.3 
15.0 ± 0.3 

13.7 ± 0.3 

13.2 ±03 

12.7 ± 0.3 
11 . 3 ± 0.3 
12 . 5 + 0.3 
10,0 + 0.2 

12.2 ±0.2 
14 . 0 + 0.2 
13 . 5 ± 0.3 
12 . 3 + 0.2 
12 . 6+03 
14 . 6 + 0.4 

12.3 ± 0.2 

12.1 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 


Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Viceroy Lights 100’s 10QFSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

American Lights KFSP..,. 

Cambridge Lights 100’s 100FSP. 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Kent KFSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Doral Lights KFSP... 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP... 

Lucky Strike KFHP... 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Newport Stripes 100FMHP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

More Lights 120s 120FMSP. 

Cambridge Lights KFSP. 

Silva Thins Menthol 100EMSP. 

Kool Milds KFMSP. 

Newport Stripes 100FHP... 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

More Lights 120s 120FSP. 

Eve Lights 120’s 120FHP.. 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP. 

American Lights 100’s 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Kent 100s 100FSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Rothmans Special Mild KFHP. 

L & M KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

Players 100’s 100FHP. 

Lark Light 100’s 100FSP. 

L & M Super 100 100FSP. 

Magna KFSP.... 

Malibu 100’s 100FSP. 

Kent 100s 100FMSP. 

Players 100’s 100FMHP. 

Magna KFHP... 

Harley Davidson KFSP... 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/rig mg/eig mg/cig 


...11.9+0.2 
... 11.9 ±03 
...11.9 ±0.2 
...11.9 ±0.3 
...11.9 ±0.2 
...12.0+0.2 
...12.0+0.2 
...12.0 ±0.2 
...12,0 ±0.3 
...12.1 + 0.3 
„ 12.1 ±0.2 
..12.1 ±0.2 
..12.1 ±0.3 
..12.1 ±0.2 
,.12.2±0.3 
..12.2 ±0.2 
..12.2+0.2 
..12.2+0.4 
..123 ±0.2 
..123+03 
..123 + 03 
..123+0.3 
..123 ±0.2 
..12.4 + 0.2 
..12.6 ±03 
..12.6+03 
..12.8 ±0.2 
..12.9 ±0.2 
.13.0 ±0.4 
,. 133 ±0.2 
.133 ±0.2 
,13.4+0.3 
,13.5±0.2 
.13.6+0.3 
.13.6 ±0.3 
. 13.6 ±0.2 
.13.7+0.2 
.13.8 ±03 
.13.9 + 0.2 
.13.9 ±0.3 
.13.9 ±0.2 
.13.9 ±0.2 
.13.9 ±03 
.14.0 ±0.2 
.14.0 ±0.2 
.14.1 ±03 
.14.1 ±03 


0.96+0.02 
0.89 ±0,02 
0.92±0.02 
0.86 ±0.02 
0.91+0.02 
0.87+0.02 
0.95+0.02 
0.88 ±0.02 
0.95 ±0.02 
0.67+0.02 
0.85+0.02 
0.90 + 0.02 
0.73 ±0.01 
0.92 ±0.02 
0.94 ±0.02 
0.91+0.02 
0.97 ±0.02 
0.99 ±0.03 
0.85 ±0.01 
1.05+0.02 
0.93 ±0.02 
0.94 ±0.02 
0.91+0.02 
0.94 ±0.02 
1.06+0.02 
1.00±0.02 
1.03+0.02 
0.98 ±0.01 
1.12±0.03 
1.08 + 0.02 
1.08±0.01 
1.03+0.02 
1.17±0.02 
1.02+0.02 
1.02+0.02 
1.03 ±0.02 
1.08+0.02 
1.07±0.02 
0.98+0.02 
1.15+0.03 
1.12 ±0.02 
0.91 ±0.02 
1.10+0.02 
1.04 ±0.01 
0.98 + 0.02 
0.90 ±0.01 
0.98 ±0.02 


12.7 ±0.2 

13.4 ±03 
14.1+03 

14.1 ±0.4 

12.9 ±03 
14.5+0.4 

12.7 ±0.2 

13.9 ±0.3 
12.6+0.4 

14.5 ±0.4 
14.8+0.4 
14.2+0.4 
13.7+03 

12.8 ±0.4 
143 ±03 

16.5 ±0.2 
12.5±0.3 
19.6±0.5 
12.7 ±03 

10.5 ±0.3 
13.1+03 

16.6 ±0.4 
17.0 ±03 
14,0 ±0.2 

10.7 ±03 

10.8 ±0.3 

11.0 ±0.2 

20.2 ±0.5 

11.6 ±0.5 

13.1 ±0.3 

13.9 + 0.2 
133 ±0.3 
12.0 ±03 

14.7 ±0.4 
12.6 ±03 
15.5±0.4 

12.9 ±03 
14.0+0.2 
12.9+03 
14.5 ±0.5 

14.2 ±03 
14.9±0.2 
13.4+03 
14.4±0.3 
12.7+0.3 
163 ±0.4 
16.3+0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 



Tareyton 100’s 100FSP...14,1 ±0.2 

Dunhill Menthol 100FMHP.14.2±0.3 

Lark KFSP...14.3 ±03 

Tareyton KFSP.14.3 ±0.3 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP...14.5+0.2 

Saratoga 120’s 120FHP...14.7+03 

Saratoga 120’s 120FMHP.14.7+0.3 

Lark 100FSP...14.7 ±0.2 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP.14.7 ±0.3 

Doral Full Flavor 100’s 100JFSP.....14.8+0.2 

St. Moritz Filter 100s 100FSP...14.9+0.2 

St. Moritz Menthol 100FMSP.14.9 ±0.3 

Virginia Slims 100FMSP..15,1+0.3 

Dunhill International 100FHP.15.2+0.3 

Virginia Slims 100FSP.15.3 ±0.2 

Century 25’s (25) KFSP...15.3±03 

Viceroy KFSP.... 15.3 ±0.3 

Benson & Hedges KFHP.15.4+0.2 

Raleigh KFSP.....15.5 ±0.4 

Raleigh 100’s 100FSP.153 ±0.3 

Camel Filters KFSP...15.6 ±0.3 

Newport KFMHP.15.7±0.2 

Craven "A" KFHP.15.8 ± 0.4 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP...15.9 ±0.3 

Salem KFMSP.15.9 ±0.3 

Richland 100’s (25) 100FMSP.....16.0 + 0.3 

Kool KFMHP.16,2 ±0.4 

Richland (25) KFMSP...16.2 ±0.3 

Richland 20’s KFSP.163 ±0.3 

Richland 20’s KFMSP...16.4+0.4 

Malibu Filters KFSP.....16.4+0.3 

Marlboro 100’s Red 100FHP.16.4 ±0.3 

More 120s 120FSP.16.5 ±0.4 

Marlboro 100’s Red 100FSP.......16.5±0.2 

Richland 20’s 100’s 100FSP.16.6+0.3 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP...16.6+0.3 

More 120s 120FMSP...16.6±0.3 

Marlboro KFMSP...16.6 ± 0 3 

Benson & Hedges 100’s 100FHP...16.6 ±0.3 

Benson & Hedges 100’s 100FSP.16,6 ±0-3 

Richland (25) KFSP......,...16.6 ±0.2 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP.16.7+03 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP.16.7±0.3 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP...16.8 + 0.2 

Philip Morris International 100FHP.16.8+0.4 

Winston KFHP. 16 8±0 3 

Kool KFMSP.163±0.3 


1.02±0.02 
1.19 ±0.02 
1.11 ±0.03 
0.98+0.02 
1.07±0.02 
1.07+0.02 
1.07±0.02 
1.22±0.02 
1.08 ±0.02 
0.84±0.01 
1.08 ±0.02 
0.96 ±0.01 
1.06+0.03 
1.39+0.03 
1.07+0.02 
0.99 ±0.02 
0.97+0.02 
1.26 ±0.02 
0.97 ±0.03 
0.99 ±0.02 
1.01+0.02 
1.17+0.02 
1.15±0.02 
1.14 ±0.02 
1.04±0.02 
1.16+0.02 
1.12+0.03 
1.09 ±0.02 
133 ±0.02 
1.05+0,02 

1.18 ±0.03 

1.19 ±0.02 
1.19+0.02 
1.19±0.02 
1.23 ±0.02 
1.17 ±0.02 
1.28+0.03 
1.09+0.03 
1.18+0.02 
1.19 ±0.02 
1.18±0.02 
1.25 ±0.02 
1.15+0.02 
1.20+0.02 
1.15±0.02 
1.06 ±0.02 
1.14±0.02 


16.8 ±0.4 
17.0 ±0.4 
13.3+0.3 

15.9 ±03 

14.9 ±0.3 
14.8+03 

14.8 ±0.4 
14.0 ±0.2 

14.8 ±0.4 
17.2+0.3 
15.5+0.2 
17.1+0.4 
13.9+03 
17.6+03 
13.8+03 

17.8 + 0.3 

14.5 + 03 
12.6+0.3 

14.7 ±0.3 
16.0 ±03 

15.4 ±0.2 
16.5+0.3 
16.3 ±0.4 
15.1+0.3 
16.7±0.3 

16.3 ±0.4 
16.4+0.4 

15.6 ±0.3 
16.0 ±0.3 

16.1 ±0.3 

13.6 ±0.3 
16.3+0.4 

21.5 ±0.4 
17.0+0.2 

17.3 ±0.4 
16.4+0.3 
22.0+0.5 

15.6 ±0.3 

16.5 ±0.5 

16.2 ±0.4 

15.8 ±0.2 
17.0 ±0.3 

17.1 ±03 

16.2 ±03 

15.6 ±0.4 

16.9 ±03 
16.8+0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Tar” Results 


Brand 


Camel Filters KFHP.... 

Salem 100’s 100FMSP.. 

Old Gold Filters KFSP. 

Philip Morris International 100FMHP. 

Alpine KFMSP. 

Winston 100’s 100FSP. 

Marlboro KFHP. 

Marlboro 100’s 100FHP. 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

Richland 100’s (25) 100FSP. 

Marlboro 100’s 100FSP. 

Winston KFSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Max 120s 120FSP. 

Newport KFMSP.. 

Malibu Menthol KFMSP.. 

Newport 25’s KFMSP.. 

Marlboro 25’s KFSP.. 

Max 120s 120FMSP.*, 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP.... 

Marlboro KFSP. 

Doral Full Flavor KFSP... 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

Camel Filters 100’s 100FSP. 

Tall 120s 120FMSP. 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP 

Newport 100’s 10QFMHP. 

Spring 100’s 100FMSP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Rothmans KFHP.... 

Newport 25’s 100FMSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Chesterfield RNFSP.. 

Tall 120s 120FSP.. 

KoolRNFMSP.. 

Camel RNFSP. 

English Ovals KNFHP. 

Raleigh KNFSP. 

Chesterfield KNFSP.1" 

Lucky Strike RNFSP..,,,,,,... 

Pall Mall 25’s KNFSP.. 

Pall Mall KNFSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Players RNFHP. 

Philip Morris Commander KNFSP.. 

Old Gold Straights KNFSP. 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/eig 


...16.8 ±0.2 
...16.8+03 
...16.8 ±0.2 
...16.9+0.2 
...16.9+0.3 
...16.9+0.2 
...17.0 ±0.2 
...17.0 ±0.4 
...17.0 ±03 
...17.0 ±03 
..17.1+0.3 
..17.1 ±0.3 
..17.1 ±0.3 
..17.1 ±0.4 
..17.2 ±0.4 
..17.2+0.2 
..17.2+0.2 
..17.2 ±03 
..17.2+0.4 
..17.2±0.3 
..17.4+0.2 
..17.4+0.2 
..17.5 ±03 
..17.5 ±0.2 
..18.0 ±0.3 
.18,6 + 0.4 
.19.2+0.2 
.19.3 ±0,2 
.193+0.3 
.19.4 ±0.4 
.19.5+03 
.19.7 ±03 
.20.0+0.5 
.20.4 ±0.3 
.21.5+0.8 
.22.0 ±03 
.23.8+0.6 
.23.8+0.5 
.24.2 ±0.5 
,24.4±0.5 
.24.7 ±0.3 
.24.9+03 

25.1 ±0.9 

25.2 ±0.4 
26.3+0.5 

26.9 ±0.6 


1.06 ±0.02 
1.19+0.02 
1.24+0.02 
1.08 ±0.02 
1.10±0.02 
1.06+0.02 
1.14 ±0.02 
1.22+0.03 
1.28+0.02 
1.28+0.02 
1.22 ±0.02 

1.13 ±0.02 
1.09 ±0.01 
134 ±0.03 
1.26+0.02 
1.24 ±0.02 
1.28+0.02 

1.13 ±0.02 
1.38±0.03 
1.17 ±0.02 
1.17 ±0.02 
0.92+0.01 

1.13 ±0.02 
1.06 ±0.01 

1.57 ±0.03 
1.51+0.03 

1.46 ±0.02 
1.49 ±0.03 

1.47 ±0.03 
1.34 ±0.02 

1.48 + 0.02 
1.50+0.03 
1.30 + 0.03 
1.64+0.03 
1.36 ±0.03 
139 ±0.02 
1.87 ±0.04 
1.40 ±0.03 
1.65±0,04 
1.52±0.02 
1.64 ±0.03 
1.64 ±0.02 

1.58 ±0.03 
1.74 ±0.03 
1.61+0.03 
1.89+0.05 


16.6 ±03 
16.1+03 

18.1 ±03 
16.2+0.4 

15.4 ±03 

18.6 ±0.3 

15.2 ±0.3 
16.9+0.6 

17.1 ±03 
17.3+0.4 
16.5±0.4 
163+0.2 

16.1 ±0.3 

17.7 ±0.4 
183 ±0.5 
14.8+0.2 
18.2+0.4 

15.9 ±0.3 
17.0 ±0.5 
16.0 ±03 

16.9 ±0.4 
19.6+0.4 

20.9 ±0.5 
18.7+03 

16.5 ±0.5 
13.6+03 
19.4+0.4 
19.0 ±0.2 
19.4±0.4 

22.5 ±0.7 
19.8±03 
19.6+0.4 

13.3 ±0.4 

20.2 ±0.4 

14.5 ±0.2 

14.2 ±0.4 

15.6 + 0.5 
16.6±0.4 
15.3±0.5 
16.5 ±0.3 
16.5 ±03 
16.6+0.4 
17.8+0.4 
15.9+0.4 
16.2+0.5 

18.7 ±0.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


“Nicotine” “Tor” rn 



Carlton KFHP.<0.05 <0.5 

Now KFHP.<0.05 < 0.5 

Now 100s 100FHP.. o.05 <0 5 

Carlton KFMSP...G.09±0.01 0.6+0.1 

Carlton 100’s 100FMHP.....0 10 ±001 06±01 

Carlton 100’s 100FHP.O^lO + oill 0/7 ± OF 

Now KFMSP.0.13 ±0.01 1.1 ±0.1 

NowKFSP.....0.14 ± 0.01 1 . 0 ± 0.1 

Carlton KFSP.0.15±0.01 1.3+0.1 

Now 100s 100FSP.0.21 ±0.01 1.9 ± 0.1 

Kool Ultra. KFMSP.*... 0 21+0 09 

Triumph KFSP.0.32+ 0.02 3.1±0.1 

Triumph KFMSP.0.34±0.02 3.5±0.2 

Carlton 100’s 100FSP.....0.35 ± 0.01 3.4+0.1 

Kent III KFSP. 0 . 35 ± 0.02 3.4+0.2 

Cambridge Ultra LowTar 100’s 100FSP.0.41±0.01 4.7±0.2 

Merit Ultra Lights KFMSP. 0.42±01)1 4'5±o!l 

Carlton 100 ? s 100FMSP..,,. ...0.42±0.01 45±0 1 

Salem Ultra Lights KFMSP....,.0.43±0.01 4 * 9 +qj 

Merit Ultra Lights KFSP.0.43±0.01 4.4+0 2 

Tareyton Lights KFSP.0.44±0.01 ^± 0^2 

Bright 100s 1Q0FMSP.0.44+0.01 6.0+0.1 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP.0.44± 0.02 5 , 0 ±0.2 

Kent III 100s 100FSP. 0.45 ± 0.01 4.7 ±02 

Kool Ultra 100 J s 100FMSP.. *...0.45 ±0.02 5 0 + 0 3 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP.,.0.45 ±0.01 s!l+o!l 

Winston Ultra Lights KFSP.0.46 + 0.01 5.5 ± 0.2 

True KFMSP.0.46 + 0.02 4.9 + 0.3 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP_0.47 + 0.01 52±01 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP.0.47 ±0.02 5 3 ± 0 2 

Vantage Ultra Lights KFSP. 0.47+0.01 5^5 ± 0.1 

True KFSP. 0.48±0.02 5.1±0.2 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP.0.48 ± 0.02 6 7 ± 0 3 

Triumph 100s 100FSP.0.50+0D2 5.3 ±03 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP.0.50±0.01 5.8±0.1 

Kent III 100s 100FHP.0.50 ± 0.03 5.0+0 2 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP.0.50±0.01 5.3+0.1 

Triumph 100s 100FMSP. 0.52±0.01 5 4±0 2 

Merit Ultra Lights 100 ’s 100FMSP.0.53±0.02 6 . 0 + 0.2 

Merit KFMSP.0.58 ± 0.01 7.7± 0.2 

Merit KFSP.0.59 ± 0.01 7.6 ± 0.2 

Merit KFHP.0.60 ± 0.01 7.8 ± 0.2 

Vantage Menthol 100s 100FMSF.0.61±0.01 8.3+0.2 

True 100’s 100FMSP. 0.61+0.03 6.7±0.4 

True 100’s 100FSP. 0.61+0.02 6 7±0 3 

Carlton 120’s 120FMSP.0.62+ 0.03 6.2 + 0.2 


<0.5 
<0.5 
<0.5 
1.4+0.1 
1.0 ±0.1 
1.1 ± 0.1 
2,3±0.1 
2.3+ 0.1 
2.4±0.1 
3.1 ±0.2 

2.7 ±0.2 

4.3 ±0.2 

3.8 ±0.2 

4.3 ±0.2 
4.6+0.2 

4.3 ±0.2 

6.6 ±0.3 

5.9 ± 0.2 

6.4 ±0.2 

7.7 ±0.2 

5.5 ±0.2 
6.0 + 0.2 

10.3 ±0.3 
6.2+0,3 

6.6 ±0.3 
5.2+0.3 
8.0 ± 0.2 
8.5+0.2 
6.1+0.4 
6 . 2 + 0.2 
9.0+0.3 
8 . 0 + 0.2 
6.4+0.3 

11.7±0.5 

7.4 ±0.4 

9.5 ±0.2 

6.8 ±0.3 

7.4 ±0.2 

7.5 ±0.2 
8.2 ±0.3 

10.0 ±0.3 

9.8 ±0.3 
9.8 ±0.2 

12.7+0.3 
7.3+0.5 

7.4 ±0.4 

5.5 ±0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 


Carlton 120’s 120FSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Winston Lights KFHP.. 

Doral Menthol Lights KFMSP. 

Magna Lites KFSP. 

Camel Lights KFHP. 

Camel Lights KFSP... 

Belair 100’s 100HMSP. 

Doral Lights KFSP.. 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

Kool Lights KFMSP. 

Vantage KFMSP... 

More Lights 100s 100FMHP. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP.. 

Doral Lights 100’s 100FSP.. 

Parliament Lights KFSP...... 

Players Lights 25’s KFMSP.,.. 

Parliament Lights KFHP.. 

Players Lights 25’s KFSP. 

Salem Lights KFMSP... 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

Capri 100FMHP.1. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP.. 

DunhiU Int Superior Mild 100FHP. 

Newport Lights KFMHP.... 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Kent Golden Lights KFSP... 

Newport Lights KFMSP.. 

Winston Lights KFSP... 

Kent Golden Lights KFMSP.. 

Vantage KFSP... 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP. 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Marlboro Lights KFMSP... 

Falcon Lights KFSP... 

Merit 100’s 100FMSP. 

Ritz 100 100FHP. 

Falcon Lights KFMSP. 

Capri 100FHP. 

Marlboro Lights KFMHP.... 


“Nicotine” “Tar” CO 

mg/eig mg/cig mg/cig 


...0.62+0.02 
...0.63 ±0.02 
...0.63 ±0.01 
...0.64+0.01 
...0.64+0.01 
...0.64±0.01 
...0.65 ±0.01 
...0.67±0.02 
„.0.67±0,02 
..0.68±0.01 
..0.68 ±0.02 
..0.69 ±0.02 
..0.69±0.02 
..0.69+0.01 
..0.69 ±0.03 
,.0.70±0.02 
..0.70 ±0.02 
..0.70+0.02 
..0.71 + 0.02 
..0.71 ±0.01 
..0.72 ±0.02 
..0.72+0.02 
,.0.72 ±0.02 
..0.72+0.02 
..0.73+0.02 
.0.73+0.02 
.0.73 ±0.01 
.0.73 ±0.01 
.0.73 ±0.01 
.0.73 ±0.02 
.0.74+0.02 
.0.74+0.01 
.0.74 ±0.02 
.0.75+0.02 
.0.75±0.01 
.0.75+0.02 
.0.75+0.02 
.0.75+0.02 
.0.76+0.02 
,0.77±0.02 
.0.77±0.01 
.0.77+0.02 
0.78 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.78+0.02 
0.78 ±0.02 
0,78 ±0.02 


6.5 ±0.2 
8.8 ±0.2 
9.7+0.2 

11.7+0.2 

9,1 ±0.2 
9.9+0.2 
8.8 ±0.2 
8.8 ± 0.2 
12.1±0.3 
8.1±0.2 
8.4+0.3 

8.5 ±0.2 

8 . 2 + 0.2 

10 . 0 + 0.2 
9.0 ±0.3 
9.7±0.2 
8.8 + 0.2 

11.3 + 0.3 
9.1+ 0.2 

10.0 ±0.2 

9.5 ±0.2 
10.0 ±0.2 

9.8 ±0.2 
9.9+0.2 
8.9+0.2 

8.9 ±0.2 
8.5±0.2 

12.1±0.3 

8.4 ±0.2 

8.6 ± 0.2 
9.3+0.3 
8.9+0.2 

8.5 ±0,2 
83 ±0.3 

10.7+0.2 

8.3 ±0.3 
10.5+0.2 

9.1+0.2 

9.3 ±0.2 

9.5 ±0.2 

9.9 ±0.2 
11.2 ±0.2 
10.1+0.2 

10.4 ±0.3 
10.2±0.3 

9.2 ±0.2 

10 . 2 + 0,2 


5.6 ± 0.2 

12.5 + 0.3 
11.7+03 
14.0+0.2 
13.7±0.2 
11.8+0.3 
11.3+0.3 

9,1 ±0.2 

14.5 ±0.4 
8.8 ±0.3 

10.2 ±0.3 
9.2+0.2 
9.0+0.2 
12.5+0.3 
10.2±0.3 
11.8+03 
93 ±0.3 
12.9+0.3 
10,4±0.2 

11.1 ±0.4 
103 ±0.4 
11.1 ± 0.2 

12.6 ±0.2 
11.8+03 
11.0±0.3 

6.0 ± 0.2 
10.0 ±03 
13.7 ±0.3 
10.5+0.2 
9.5± 0.3 
11.1+0.4 
10.0+0.3 
9.6+03 

9.1 ±0.3 
13.2+0.3 

9.1+0.4 

13.5 ±0.3 

10.6 ±0.4 

11.4 ±0.2 

10.2 ±0.3 
10.4±0.3 
11.2+0.3 
12.0 ±0.3 

11.5 ±0.4 

11.9 ±0.4 

6.4 ±0.2 

11.2 ±03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 


More Lights 100s 100FHP. 

Kent Golden Lights KFHP... 

Malibu Lights KFSP... 

Marlboro Lights 25’s KFSP... 

Merit 100’s 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

Camel Lights 100’s 10OFSP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Winston Lights 100’s 100FSP.. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 

Pall MaU Red Lights KFSP. 

Ritz 100 100FMHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Players KFMHP..... 

Marlboro Lights KFHP.,. 

Marlboro Lights KFSP... 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Players KFHP. 

Cambridge Lights KFMSP,. 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

Century 25’s Menthol Lights 100’s 100FMSP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Belair KFMSP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP.’. Z."'. 

Cambridge Lights KFSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights 100’s 1Q0FSF. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP.... 

Falcon Lights 100’s 100FSP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP. 

Kent KFHP. 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. 

Salem Lights 100’s 1O0FMHP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Cambridge Lights lOO’s 100FSP..,,... 

Raleigh Lights KFSP. 

Pall Mall Red Lights 100’s 100FSP. 

Viceroy Lights KFSP... 

Kool Milds KFMHP.~ 

Kent KFSP." 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Richland Lights (25) KFSP. 

Lucky Strike KFSP,.„,.. 


“Nicotine 5 ’ 

mg/cig 

.0.78±0.02 

.0.73 + 0.02 

.0.79+0.01 

.0.80+0.02 

.....0.80+0.02 

.....0.80+0.02 

.0.81+0.01 

.0.81+0.02 

....0.81+0.01 
....O.Sl+0.02 
....0.81+0.02 
....0.81+0.02 
..,.0.81 ±0.02 
....0.81+0.01 
....0.82+0.01 
....0.82 ±0.02 
....0.83+0.02 
....0.83+0.02 
....0.83+0.02 
...0.83 ±0.02 
...0.84 + 0.02 
...0.84 ±0.01 
...0.84+0.01 
...0.84+0.02 
...0.84+0.01 
...0.84+0.02 
...0.85+0.01 
...0,85+0.02 
...0.85+0.02 
,.0.85 + 0.02 
,.0.85 ±0.02 
..0.85 ±0.02 
..0.86 + 0.01 
..0.86+0.02 
..0.86 ±0.01 
..0.86+0.02 
..0.86+0.02 
..0.86+0.0 2 
,0,87±0.02 
,0.87+0.02 
,0.88+0.02 
.0.88+0.02 
.0.88+0.02 
.0.88+0.02 
.0.89 + 0.02 
.0.89 ±0.02 
.0.89 ±0.02 


“Tar” 

mg/cig 

10 .0+0.2 

8.8 ±0.3 
10 .2+0.2 
11 .2+0.2 
10 .0+0.2 
7.8+0.2 
11.4±0.2 

9.3 ±0.2 
11.4±0.2 
10.7+0.2 

10.3 ±0.3 

11.1 ±0.3 
10 .2+0.2 
11.4+0.2 
11.9±0.2 
11,0 ±0.2 
11 .2+0.2 
10.7+0.2 
9.0+0.3 
11.7+0.2 
11.9+0.2 
14.8+0.2 

11.5 ±0.2 
9.2 ±0.3 
10.7 + 0.2 
10.3+0.2 
12.3+0.2 
10 .8+0.2 
11 .0+0.2 
9.3+0.2 
11.2+0.3 

12.1 ±0.2 

10.9 + 0.1 
11.3+0.2 
11.9+0.2 

11.3 + 0.2 

11.9 ±0.3 
9.6 ±0.3 

12.0 ±0.2 
11.4+0.2 
11.1+0.2 

11.3 ±0.3 

11.6 + 0.3 
12.0 ± 0.2 
11.9+0,3 
11.5+0.2 

11.8 ±0.3 


CO 

mg/cig 

10.7 ±0.3 
9.7±0.4 

10.8 ±0.3 
12,4+0.3 
11.8+0.3 

6.3±0.2 

15.0+0.3 

10.9±0.3 

13.4+0.3 

12.0+0.2 

10.7+0.3 

11.5+0.3 

11.2+0.4 

13.7+0.3 

12.3 ±0.2 

12.4 + 0.3 
12.2+0.3 
13.0+0.3 

9.5 ±0.4 

12.2 ±0.2 
12.1+0.3 
17.2+0.3 
13.2+0.3 

9.9 ±0.3 

9.8 ±0.2 
12.0+0.3 
12.7+0.3 
12.3+0.3 
13.0 ±0.4 
10.0+0.3 
10.8 ±0.2 
14.8+0.4 
12.0 ±0.3 

12.9 ±0.3 

14.6 ±0.4 
116+0.2 
14.1 ±0.4 

10.5 + 0.4 
14.5+0.4 
13.1+0.3 
12.2+0.4 
13.1+0,3 

11.3 ±0.3 

13.9 ±0.3 
13.4±0.3 

12.7 ±03 
12.6+0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Resuits 


Brand 


Richland 20’s Lights 100’s 100FSP. 

Magna KFHP.... 

Richland 20’s Lights KFSP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

American Lights KFSP... 

Newport Stripes 100FMHP. 

Magna KFSP... 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Lucky Strike KFHP.. 

Kool Milds KFMSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Newport Stripes 100FHP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP... 

D unhill Menthol Mild 100FMHP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Raleigh KFSP. 

Viceroy KFSP. 

Satin 100FSP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Satin 100FMSP. 

Silva Thins 100FSP.. 

More Lights 120s 120FSP.. 

Tareyton KFSP... 

Players 100’s 100FMHP. 

Harley Davidson KFSP. 

Players 100’s 100FHP. 

Century 25’s (25) KFSP. 

More Lights 120s 120FMSP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Camel Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Kent 100s 100FSP. 

Tareyton 100’s 100FSP. 

Rothmans Special Mild KFHP... 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP.. 

Lark Lights KFSP.. 

Salem KFMSP. 

Kent 100s 100FMSP. 


CO 

mg/cig 


“Nicotine” 

.0.90 ±0.02 

.0.90 ±0.01 

.0.90 + 0.02 

.0.90+0.01 

.0.91+0.02 

.0.91+0.02 

....0.91+0.02 
....0.91+0.02 
....0.91+0.02 
....0.92 ±0.02 
....0.92±0.01 
....0.92 ±0.02 
....0.93 ±0.02 
....0.94 ±0.02 
....0.94+0.02 
....0.94+0.02 
....0.94±0.02 
....0.95 ±0.02 
....0.95 ±0.02 
,...0.96+0.01 
....0.96+0.02 
....0.96 + 0.02 
....0.96+0.02 
,...0.97+0.03 
...0.97+0.02 
...0.97 ±0.02 
...0.97 ±0.02 
...0.97 ±0.02 
...0.98±0.02 
...0.98+0.01 
...0.98 ±0.02 
...0.98+0.02 
...0.98 ±0.02 
...0.98+0.02 
...0.99 ±0.02 
...0.99+0.03 
...0.99 + 0.02 
...1.00 ±0.02 
...1.01 ±0.02 
.,1.02 ±0.02 
,.1.02±0.02 
..1.02 ±0.02 
..1.03±0.02 
..1.03 ±0.02 
..1.03+0.02 
..1.04±0.02 
..1.04+0.01 


“Tar” 

m S/cig 


12.1+0.2 

14.1 ±0.3 
11.7 ±0.3 

11.1 + 0.2 
12.3+0.2 
11.9 ±0.2 
12.2 ±0.2 
13.9+0.2 
10.2 ±0.2 
11.9 ±0.2 
17.4 + 0.2 
12.1 ±0.2 
12.3+0.3 

12.2 ±0.3 
11 . 6 + 0.2 

12.3 ±0.3 

12.4 ±0.2 
12.0+0.2 
12.0+0.3 
14.9+0.3 
10.4+0.2 
11.8+0.1 

11.9 ±0.2 

15.5 ±0.4 
15.3+0.3 
11.4 ±0.3 
12.2 ±0.2 
11.4 ±0.3 
11.7+0.2 
12.9+0.2 
14.3 ±0.3 
14.0 + 0.2 
14.1 ±0.3 

13.9 ±0.2 
153 ±0.3 
12.2+0.4 
15.5±0.3 

12.6 + 0.3 

15.6 ±0.3 

13.6 ±0.3 
13.6 ±0.3 
14.1 + 0.2 
13.6 ±0.2 
12.8+0.2 
13.4+0.3 

15.9 ±0.3 
14.0 ±0.2 


14.2+0.4 
16.3 + 0.4 

13.5 ±0.3 
11.7+0.3 
17.0 ±0.3 

12.9 ±0.3 
16.5+0.2 

14.9 + 0.2 

11.2 ±0.4 

14.1 ±0.3 

19.6 ±0.4 
12.8+0.4 
13.1+0.3 

14.3 ±0.3 
12.5+0.3 

16.6 ±0.4 
14.0 ±0.2 

12.7 ±0.2 

12.6 ±0.4 
17.1±0.4 
12.5+0.2 

12.3 ±0.2 
12.7±0.2 

14.7 ±0.3 
14.5+0.3 

13.1 ±0.4 
12.5+0.3 
13.3+0.4 
10.0+0.2 

20.2 ±0.5 
15.9+0.3 
12.7+0.3 

16.3 + 0.4 
12.9+0.3 

17.8 ±0.3 

19.6 ±0.5 
16.0 ±0.3 
10.8+0.3 

15.4 ±0.2 

12.6 ±0.3 

14.7 ±0.4 

16.8 ±0.4 

15.5 ±0.4 
11.0 ±0.2 
13.3+0.3 
16.7 ±0.3 
14.4+0.3 ' 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 


Richland 20’s KFMSP. 

Silva Thins Menthol 100FMSP. 

Camel Filters 100’s 100FSP. 

Winston 100’s 100FSF. 

Virginia Slims 100FMSP. 

Camel Filters KFHP. 

Winston KFHP..... 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 

Saratoga 120’s 120FMHP... 

Saratoga 120’s 120FHP. 

Virginia Slims 100FSP. 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

American Lights 100’s 100FSP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP.... 

L & M KFSP. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

Philip Morris International 1Q0FMHP.... 
Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP 

Richland (25) KFMSP... 

Marlboro KFMSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP.. 

Malibu 100’s 100FSP...„. 

Alpine KFMSP. 

Lark KFSP.! 

L & M Super 100 100FSP. 

KoolKFMHP... 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

Richland 20’s KFSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Winston KFSP.. 

Century 25’s 100’s 100FSP. Z. 

Marlboro KFHP. 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

Kool KFMSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Lark Light 100’s 100FSP. 

Richland 2Q’s Menthol 100’s 100FMSP. 

Craven "A" KFHP... 

Richland 100’s (25) 100FMSP. 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP. 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Marlboro KFSP. . . 

Newport KFMHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. 

Richland (25) KFSP... 

Benson & Hedges 100’s 100FHP.... 


“Nicotine” 

.1.05 ±0.02 

.1.05+0.02 

.1.06 ±0.01 

.1.06+0.02 

.1.06+0.03 

....1.06 ±0.02 
....1.06+0.02 
....1.06 ±0.02 
....1.07±0.02 
....1.07+0.02 
....1.07±0.02 
„..1.07±0.02 
....1.07+0.02 
....1.08+0.01 
....1.08 ±0.02 
....1.08+0.02 
....1.08 ±0.02 
....1.08+0.02 
....1.08 ±0.02 
....1.09 + 0.02 
....1.09 ±0.03 
....1.09+0.01 
...1.10+0.02 
... 1 . 10 ± 0.02 
...1.11+0.03 
...1.12±0.02 
...1.12+0.03 
... 1.12±0.03 
...1.13±0.02 
...1.13±0.02 
...1.13 + 0.02 
...1.13±0.02 
...1.14±0.02 
...1.14 ±0.02 
...1.14+0,02 
-1.15±0.02 
..1.15+0.03 
..1.15+0.02 
..1.15+0.02 
.. 1.16 ±0.02 
..1.17 ±0.02 
..1.17 ±0.02 
..1.17 ±0.02 
..1.17 ±0.02 
..1.17±0.02 
.. 1.1S±0.02 
..1.18±0.02 


“Tar” 

mg/cig 

16.4+0.4 
123 ±0.3 

17.5 ±0.2 
16.9 + 0.2 

15.1 ±0.3 
16.8 ±0.2 
16.8+0.3 
12.6+0.3 

14.5 ±0.2 
14.7 ±0.3 

14.7 ±0.2 

15.3 ±0.2 

13.8 ±0.3 

13.3 + 0.2 

14.7 ±03 

13.7 ±0.2 

14.9 ±0.2 
16.9±0.2 
13.3 ±0.2 
16.2+03 

16.6 ±0.3 

17.1 ±03 
13.9±0.3 
16.9+0.3 
14.3+03 
13.9+0.2 

16.2 ±0.4 
13.0 ±0.4 

16.3 ±0.3 
17.2 ±0.3 
17.1+0.3 

17.5 ±03 
17.0 + 0.2 

15.9 ±0.3 

16.8 ±0.3 

16.8 ±0.4 

13.9 ±03 
16.7±0.3 
15.8+0.4 
16.0 ±0.3 
17.2+03 
13.5±0.2 

17.4 ±0.2 
15.7±0.2 

16.6 ±0.3 
16.6 ±0.2 
16.6+0.3 


CO 

nig/cig 

16.1 ±03 

10.5 ±03 
18.7±0.3 

18.6 ±0.3 
13.9 ±03 

16.6 ±0.3 
16.9+0.3 
10.7±0.3 
14.9+0.3 
14.8 ±0.4 

14.8 ±0.3 

13.8 ±03 
14.0+0.2 

13.9 ±0.2 

14.8 ±0.4 

12.9 ±0.3 

15.5 + 0.2 

16.2 ±0,4 

13.1 ±03 
15.6+0.3 

15.6 ±0.3 

16.1 ±03 

13.4 ±0.3 

15.4 ±0.3 

13.3 ±03 

14.2 ±0.3 
16.4+0.4 

11.6 + 0.5 
16.0+03 
15.9±0.3 

16.3 ±0.2 
20.9+0.5 
15.2+03 
15.1+0.3 

16.8 + 03 
15.6+0.4 

14.5 ±0.5 
17.1 ±0.3 
163 ±0,4 
163 ±0.4 
16.0 ±0.3 
12.0 ±03 
16.9+0.4 

16.5 ±0.3 
16.4+03 

15.8 ±0,2 
16.5 ±0.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted “Nicotine” Results 


Brand 


Malibu Filters KFSP. 

Marlboro 100’s Red 100FSP. 

Marlboro 100’s Red 100FHP. 

Salem 100’s 100FMSP. 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

More 120s 120FSP.... 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

Marlboro 100’s 100FSP. 

Lark 100FSP. 

Marlboro 100’s 100FHP. 

Richland 20’s 100’s 100FSP. 

Malibu Menthol KFMSP.... 

Old Gold Filters KFSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP.. 

Newport KFMSP.... 

Benson & Hedges KFHP. 

Pall Mall 100’s 10OFSP. 

Richland 100’s (25) 100FSP. 

Newport 25’s KFMSP. 

More 120s 120FMSP. 

Chesterfield RNFSP. 

Max 120s 120FSP. 

Rothmans KFHP. 

Kool RNFMSP... 

Max 120s 120FMSP. 

Dunhill International 100FHP. 

Camel RNFSP. 

Raleigh KNFSP.. 

Newport 100’s 100FMHP. 

Newport 100’s 100FMSP.. 

Newport 25’s 100FMSP. 

Spring 100’s 100FMSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP 

Lucky Strike RNFSP. 

Tall 120s 120FMSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Philip Morris Commander KNFSP. 

Pall MaU KNFSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

Chesterfield KNFSP. 

Players RNFHP. 

English Ovals RNFHP.. 

Old Gold Straights KNFSP.. 


CO 

Igg/cig 


“Nicotine” 

mg/cig 

..... 1.18 ±0.03 
.....1.19+0.02 

.1.19±0.02 

.1.19+0.02 

.1.19+0.02 

.....1.19 ±0.02 
.....1.19 ±0.02 
.....1.20+0.02 
,...1.22+0.02 
...,1.22±0.02 
....1.22 ±0.03 
....1.23 ±0.02 
....1.24+0.02 
....1.24+0.02 
....1.25 ±0.02 
....1,26 ±0.02 
....1.26±0.02 
.... 1.28±0.02 
.... 1.28±0.02 
,...1.28 ±0.02 
,...1.28+0.03 
.... 1.30±0.03 
,...1.34+0.03 
....1.34+0.02 
...1.36 + 0.03 
...1.38 ±0.03 
...1,39+0.03 
...1.39+0.02 
...1.40+0.03 
... 1.46 ±0.02 
...1.47±0.03 
...1.48 ±0.02 
...1.49 ±0.03 
...1.50 + 0.03 
...1.51 ±0.03 
...1.52 ±0.02 
,.1.57 ±0.03 
...1.58 + 0.03 
,,1.61 ±0.03 
,1.64+0.02 
,1.64+0.03 
,1.64 ±0.03 
,1.65+0.04 
,1.74±0.03 
,1.87±0.04 
, 1.89±0.05 


“Tar” 
- m g/ c *g 

16 . 4 ± 0.3 

16.5 ±0.2 

16.4 ±0.3 
16.8 + 0.3 
14.2+0.3 

16.6 ±0.3 

16.5 ±0.4 
16.8 ±0.2 
17.1+0.3 

14.7 ± 0.2 
17.0+0.4 

16.6 ±0.3 

17.2 ±0.2 

16.8 ±0.2 

16.7 ±0.3 
17.2+0.4 
15.4+0.2 
17.0 + 0.3 
17.0 ±0.3 
17.2+0.2 
16.6+0.3 
20.0 ±0.5 
17.1+0.4 
19.4+0.4 
21.5+0.8 
17.2±0.4 

15.2 ±0.3 
22.0+0.3 
23.8+0.5 
19.2±0.2 

19.3 ±0.3 
19.5+0.3 

19.3 ±0.2 
19.7+0.3 
18.6 ±0.4 

24.4 ±0.5 
18.0 ±0.3 

25.1 ±0.9 

26.3 + 0.5 
24.9 ±0.3 

20.4 ±0.3 
24.7+0.3 

24.2 ±0.5 
25.2+0.4 
23.8+0.6 
26.9+0.6 


13.6 ±0.3 
17.0 ±0.2 
16.3+0.4 

16.1 ±0.3 
17.0 ±0.4 
16.2±0.4 
21.5+0.4 
16.2±0.3 
16.5+0.4 
14.0+0.2 
16.9+0.6 
17.3+0.4 
14.8 ±0.2 
18.1±0.3 
17.0 ±0.3 

18.3 ±0.5 

12.6 + 0.3 
17.1+0.3 

17.3 ±0.4 

18.2 ±0.4 
22.0 + 0.5 

13.3 ±0.4 
17.7±0.4 
22.5+0.7 

14.5 ±0.2 
17.0 + 0.5 

17.6 ±0.3 

14.2 + 0.4 

16.6 ±0.4 
19.4±0.4 
19.4±0.4 
19.8+0.3 
19.0+0,2 

19.6 ±0.4 

13.6 ±0.3 
16.5±0.3 
16.5±0.5 
17.8+0.4 
16.2+0.5 
16.6+0.4 
20.2+0.4 
16.5+0.3 

15.3 ±0.5 
15.9+0.4 

15.6 ±0.5 
1S.7+0.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 


Carlton KFHP„. 

NowKFHP. 

Now 100s 100FHP. 

Carlton 100’s 100FMHP. 

Carlton 100’s 100FHP. 

Carlton KFMSP. 

Now KFSP. ZZZZZZZZ 

Now KFMSP. 

Carlton KFSP. ZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

Kool Ultra KFMSP. ZZZZZ. 

Now 100s 100FSP. ZZZZZ. 

Triumph KFSP... 

Now 100s 100FMSP. ZZZZZZZZZ. 

Triumph KFMSP. 

Kent 111 KFSP. ZZZZZZZZZ., 

Carlton 100’s 100FSP. ZZZZZ. 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

Carlton 120’s 120FMSP. 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Carlton 120’s 120FSP. 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

Tareyton Lights KFSP... 

Capri 100FMHP. ZZZZZZZZZZZZ 

True KFMSP. ZZZZZZZZ. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP,.. 
Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP 
L & M Long Lights 100FSP.,,..,.. 

Capri 100FHP... ZZZZ. 

Carlton 100’s 100FMSP. 

True KFSP. ’’ 

Kent III 100s 100FSP. ZZZZZZZ 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s 100FSP. 

Kent III 100s 100FHP. 

True 100’s 100FMSP. 

Triumph 100s 100FSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

True 100’s 100FSP.,. 

Triumph 100s 100FMSP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. ZZ 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

Winston Ultra Lights KFSP... 

Tareyton Long Lights 100FSP... 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Newport Lights KFMSP.. 


CO 

mg/cig 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

... 1.0 ± 0.1 
... 1.1 ± 0.1 
...1.4+0.1 
...2.3 ±0.1 
,.23±0.1 
...2.4 ±0.1 
...2.7 ±0.2 
.,11+0.2 
,,18+0.2 
...4.3±0.2 
,.4.3 ±0.2 
..4.3 ±0.2 
..4.6 ±0.2 
..5.2 ±0.3 
..5.5 ±0.2 
,5.5±0.2 
..5.6 ±0.2 
,.5.9±0.2 
,.6.0±0.2 
.. 6.0 ± 0.2 
..6.1 ±0.4 
..6.2±0.3 
..6.2 ±0.2 
,6.3 ±0.2 
,6.4 ±0,2 
..6.4+0.2 
,6.4 ±0.3 
,6.6 ±0.3 
,6.6+03 
.6,8 ±0.3 
.7.3±0.5 
.7.4 ±0.4 
.7.4 ±0.2 
.7.4 ±0.4 
.7.5+0.2 
.7.7+0.2 
.8.0 ±0.2 
.8.0±0.2 
.8.2±0.3 
.8.5 ±0.2 
.8.8 ±0.3 
.9.0 ±0.3 
.9.0 ±0.2 
,9.1 ±0.3 


“Tar” 

nig/cig 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
0.6±0.1 
0.7±0.1 
0.6 ±0.1 
1.0 ±0.1 
1.1 ± 0.1 
1.3±0.1 
2.2 ± 0.2 

1.9 ±0.1 
3.1±0.1 

2.5 ±0.1 

3.5 ±0.2 
3.4 ±0.2 

3.4 ±0.1 
5.0 ±0.3 
6.2 ± 0.2 

4.4 ±0.2 

6.5 ±0.2 
4.5+0.1 

5.2 ±0.2 

8.9 ±0.2 

4.9 ±0.3 
5.0 ±0.2 
5.2±0.1 

7.8 ±0.2 

9.2 ±0.2 

4.5 ±0.1 

5.1 ±0.2 
4.7+0.2 
4.7±0.2 
5.0+0.2 
6.7 ±0.4 
53 ±03 

5.3 ±0.1 
6.7±0.3 

5.4 ±0.2 

4.9 ±0.1 

5.5 ±0.1 
5.1+ 0.1 
6.0 ± 0.2 
5.5 ±0.2 

8.1 ±0.2 
53+0.2 
8.2 ±0.2 
8.3 ±0.3 


“Nicotine” 

ing/cig 

<0.05 
<0.05 
<0.05 
0.10 ±0.01 
0.10 ±0.01 
0.09 ±0.01 
0.14+0.01 
0.13 ±0.01 
0.15 ±0.01 
0.21 ±0.02 
0.21 ±0.01 
0.32 + 0.02 
0.26 ±0.01 
0.34+0.02 
0.35 ±0.02 
0.35 ±0.01 
0.45 ±0.02 
0.62±0.03 
0.43 ±0.01 
0.62+0.02 
0.42 + 0.01 
0.44±0.01 
0.73 ±0.02 
0.46 ±0.02 
0.44 ±0.02 
0.47 ±0.01 
0.80 ±0.02 
0.78 + 0.02 
0.42±0.01 
0.48 + 0.02 
0.45 ±0.01 
0.41 ±0.01 
0.50 ±0.03 
0.61+0.03 
0.50 ±0.02 
0.50 ±0.01 
0.61 ±0.02 
0.52±0.01 
0.43 ±0.01 
0.47 ±0.01 
0.45 ±0.01 
0.53 ±0.02 
0.46 + 0.01 
0.68 ±0.01 
0.47+0.02 
0.69 + 0.02 
0.75 ±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 


Kent Golden Lights KFMSP.. 

Belair 100’s 100FMSP. 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Newport Lights KFMHP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Merit KFSP... 

Belair KFMSP. 

Merit KFHP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Silva Thins 100FSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP.... 

Merit KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

More Lights 100s 100FMHP. 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Parliament Lights KFHP... 

Bright 100s 100FMSP. 

Parliament Lights KFSP. 

Marlboro Lights KFMSP.. 

Dunhill Int Superior Mild 100FHP.. 

Silva Thins Menthol 100EMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

More Lights 100s 100FHP... 

Pall Mall Red Lights KFSP. 

Malibu Lights KFSP... 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP, 

Old Gold Lights KFSP.. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

Players Lights 25’s KFMSP. 

Players Lights 25’s KFSP.. 

Salem Lights 100’s 100FMSP.,. 

Falcon Lights KFSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.... 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP. 

Marlboro Lights KFMHP. 

Kool Milds KFMHP. 

Camel Lights KFSP... 


CO 

mg/cig 

.9.1±0.4 

.9.1 ±0.2 

.9.2 ±0.2 

.9.3 ±0.3 

.9.5 ±0.2 

.9.5 ±0.4 

....9.5 ±0.3 
....9.6 ±0.3 
....9.7 ±0.4 
....9.8 ±0.3 
....9.8 ±0.2 
....9.8 ±0.2 
....9.9+0.3 
..10.0 ±0.2 
..10.0+0.3 
..10.0 ±0.3 
..10.0+0.3 
..10.0+0.3 
..10.2 ±0.3 
..10.2 ±0.3 
,.10.2+0.3 
.10.3+0.4 
.10.3 ±0.3 
.10.4 ±0.2 
.10.4+0.3 
.10.5 ±0,2 
.103 ±03 
.10.5 ±0.4 
.10.6 ±0.4 
.10.7 ±0.3 
.10.7+0.3 
.10.7 ±0.3 
.10.8 ±0.3 
.10.8 ±0.3 
.10.8 ±0.2 
,10.9 + 0.3 
.11.0 ±0.2 
.11.0 ±0.3 
11.1±0.4 
,11.1 ±0.2 

11.1 ±0.4 

11.2 ±0.3 
11.2±0.4 

11.2 ±0.4 
11.2+0.3 

11.3 ±0.3 
11.3 ±0.3 


“Tar” 

mg/cig 


8.3 ±0.3 

8.8 + 0.2 

8.5 ±0.2 
8.8 ± 0.2 

5.8 ±0.1 
9.0 ±0.3 
8 .6+0.2 
8.5+0.2 

8.8 ±0.3 

7.6 ±0.2 
10.7+0.2 

7.8 ±0.2 
9.2±0.3 

11.7 ±0.2 

8.9 ±0.2 
7.7+0.2 

9.3 ±0.2 

8.5 ±0.2 
9.0 ±0.3 

8.4 ±0.3 

9.5 ±0.2 

9.5 ±0.2 
6,0±0.1 
9.1 ±0.2 

9.9 ±0.2 
8.4 ±0.2 

12.3 ±03 
9.6+03 
9.1 ±0.2 

12.6 + 03 
10.0 + 0.2 
103 ±0.3 
10.2 ±0.2 

12.6 ±03 
11.2+03 

9.3 ±0.2 

12.8 ±0.2 
8.9+0.2 

10.0+0.2 
10.0+0.2 
93 + 03 
11.2±0.2 
10.2 ±0.2 
10.2 ±0.2 
10.2±0.2 

11.6 ±0.3 

8.8 ±0.2 


“Nicotine” 

mg/cig 

0.75 ±0.02 
0.67 ±0.02 
0.69+0.02 
0.70 ±0.02 
0.50 ±0.01 
0.83 ±0.02 
0.73+0.02 
0.74 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.59 ±0.01 
0.84 ±0.01 
0.60 ±0.01 
0.84 ±0.02 
0.98 + 0.02 
0.74 + 0.01 
0.58 ±0.01 
0.85±0.02 
0.73 ±0.01 
0.69 ±0,03 
0.68 ±0.02 
0.77±0.02 
0.72 ±0.02 
0.44+0.01 
0.71+0.02 
0.77 ±0.01 
0.73 ±0.01 
1.05+0.02 
0.86 ±0.02 
0.75 ±0.02 
1.06 ±0.02 
0.78 + 0.02 
0.81 ±0.02 
0.79+0.01 
1.00+0.02 
0.85 ±0.02 
0,81±0.02 
1.03 ±0.02 
0.73 ±0.02 
0.71 ±0.01 
0.72 ±0.02 
0.74+0.02 
0.77 ±0.02 
0.91+0.02 
0.81 ±0.02 
0.78 + 0.02 
0.88 ±0.02 
0.65 ±0.01 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 


CO 

mg/cig 

“Tar” 
mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP. 


.11.4+0.2 

9.3 ±0.2 

0.76+0.02 

Ritz 100 100FHP. 



10.4+0.3 

0.78+0.02 

Ritz 100 100FMHP. 


.11-5+0.3 

11.1+03 

0.81+0.02 

Eve Lights 120’s 120FHP. 


.11.6+0.5 

13.0 ±0.4 

1.12+0.03 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 


.11.6+0.2 

11,3±0.2 

0.86+0.02 

Silva Thins Menthol 10GFMHP. 


..11.7±0.3 

11.1+0.2 

0.90 + 0.01 

Winston Lights KFHP. 


.11.7+0.3 

9.7+0.2 

0.63+0.01 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 


.11.7+0.5 

6.7+03 

0.48 + 0.02 

Camel Lights KFHP .... 


.11.8+03 

9.9 ±0.2 

0.64+0.01 

Winston Lights 100’s 100FHP. 


.11.8+0.3 

9.9 ±0.2 

0.72+0.02 

Merit 100’s 100FSP. 


.11.8+0.3 

10.0 ±0.2 

0.80+0.02 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 


.11.8 + 0.3 

9.7 ±0.2 

0.70+0.02 

Falcon Lights KFMSP... 


.11.9 + 0.4 

10.2+0.3 

0.78+0.02 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 


.12.0+0.2 

10.7+0.2 

0.81 + 0.02 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP. 


.12.0+0.3 

10.9+0.1 

0.86+0.01 

Merit 100’s 100FMSP. 


.12.0 ±0,3 

10.1 ±0.2 

0.78 + 0.02 

Eve Lights 120’s 120FMIIP. 


.12.0+0.3 

13.5 ±0.2 

1.17+0.02 

Pali Mall Lights 100’s 100FSP. 


.12.0+03 

10.3+0.2 

0.84+0.02 

Cambridge Lights KFMSP. 


.12.1+03 

11,9 ±0.2 

0.84+0.02 

Marlboro Lights KFSP. 


.12.2+03 

11.2±0.2 

0.83+0.02 

Players KFHP..,... 


.12.2+0.2 

11.7+0.2 

0.83+0.02 

Pall Mall Red Lights 1.00’s 100FSP. 


.12.2+0.4 

11.1±0.2 

0.88+0.02 

Marlboro Lights 100’s 100FHP... 


..12,3+0.3 

10.8 ±0.2 

0.85+0.02 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP. 


.12.3+0.2 

11.8+0.1 

0.96+0.02 

Players KFMHP. 


.12.3+0.2 

11.9+0.2 

0.82 + 0.01 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 


.12.4+0.3 

11,2 ±0.2 

0.80 ±0.02 

Marlboro Lights KFHP... 


.12.4+03 

11.0+0.2 

0.82+0.02 

D unhill Menthol Mild 100FMHP. 


.12.5+0.2 

10.4+0.2 

0.96 + 0.02 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 


.12.5+0.3 

11.6±0.2 

0.94+0.02 

Vantage KFMSP.... 


.12.5+03 

10.0 ±0.2 

0.69+0.01 

Vantage 100s 100FSP. 


.12.5+03 

8.8 ±0.2 

0.63+0.02 

Silva Thins Filters 100FHP. 


.12.5+03 

12.2 ±0.2 

0.97+0.02 

Benson & Hedges KFHP. 


.12.6+03 

15.4+0.2 

1,26+0.02 

Pall Mali Red Filters KFSP. 


.12.6 + 0.3 

13.6 ±0.3 

1.02+0.02 

Lucky Strike KFSP... 


.12.6+0.3 

11.8+03 

0.89+0.02 

Salem Lights KFMSP... 


.12.6+0.2 

9.8 ±0.2 

0.72+0.02 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 


.12.6+0.4 

12.0 ±03 

0.95 + 0.02 

Cambridge Lights KFSP. 


.12.7+03 

123+0.2 

0.85+0.01 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 


.12.7+0.2 

11.9 ±0.2 

0.96+0.02 

Parliament Lights 100’s 100FSP... 


.12.7+0.2 

12.0 + 0.2 

0.95+0.02 

Vantage Menthol 100s 100FMSP. 


.12.7+03 

83 + 0.2 

0.61+0.01 

Players 100’s 100FMHP. 


.12.7+03 

14.0+0.2 

0.98+0.02 

Richland Lights (25) KFSP. 


.12.7+0.3 

11.5±0.2 

0.89 ±0.02 

Lucky Strike KFHP. 

American Lights KFSP. 

. 

.12.8+0.4 

1 ? Q + 0 ^ 

12.1 ±0.2 

11.9 ±0.2 

13.7 ±0.2 

0.92+0.02 

L & M KFSP.. 


.12.9 ±0.3 

U.Vl±U.UZ 

1.08 ±0*02 

Doral Lights 100’s 100FSP. 


.12.9+03 

11,3±0.3 

0.70+0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 


Players 100’s XOOFIIP... 

Kent KFHP.1. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP... 

Marlboro Lights 100’s 100FSP.. 

Raleigh Lights KFSP.. 

Kool Milds KFMSP.. 

Satin 100FSP. 

Viceroy Lights KFSP.... 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP. 

Century 25’s Menthol Lights 100’s 100FMSP, 
Winston Lights KFSP... 

Lark KFSP. ZZZZZZZ 

Lark Lights KFSP.. 

Chesterfield RNFSP... 

Satin 100FMSP. ZZZZZZZ. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Vantage KFSP. 

Richland 20’s Lights KFSP. 

Malibu Filters KFSP...... 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP.. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP.. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP.. 

Magna Lites KFSP.... 

Virginia Slims 100FSP. 

American Lights 100’s 100FSP... 

Virginia Slims 100FMSP. 

Kent KFSP. 

Lark 100FSP.’ 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

Doral Menthol Lights KFMSP.. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

L & M Super 100 100FSP.. 

Camel RNFSP. 

Richland 20’s Lights 100’s 100FSP.. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP.. 

Kent 100s 100FMSP. 

Kool RNFMSP... 

Cambridge Lights 100’s 100FSP. 

Doral Lights KFSP. 

Lark Light 100’s 100FSP. ZZZZ 

Viceroy KFSP... 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. 

Kent 100s 100FSP. 


CO 

...12.9±0.3 
...12.9 ±0.3 
...13.0 ±0.3 
...13.0 ±0.4 
...13.1 ±0.3 
... 13.1 ±0.3 
.. 13.1±0.4 
... 13.1+0.3 
..13.1 ±0.3 
..13.2 ±0.3 
.. 13.2±0.3 
..13.3 ±0.3 
.. 13.3 ±0.3 
..13.3 ±0.4 
..133 ±0.4 
.. 13.4+0.3 
..13.4 ±0.3 
..13.4±0.3 
.. 13.5 ±0.3 
.. 13.5±0.3 
..13.6 ±0.3 
.13.6 ±0.3 
.. 13.7±0.3 
.13.7+0.3 
.13.7+0.2 
.13.8 ±0.3 
.13.9 ±0.2 
.13.9 ±03 
.13.9 ±0.3 
.14.0 ±0.2 
.14.0 ±0.2 
.14.0 ±0.2 
.14.0+0,2 
. 14.1±Q3 
.14.1 ±0.4 
.14.2 ±0.3 
.14.2 ±0.4 
.14.2 ±0.4 

14.3 ±0.3 

14.4 + 0,3 
14.5±0.2 
14.5±0.4 

14.5 ±0.4 
14.5+0.5 

14.5 ±03 
14.6±0.4 
14.7+0.4 


“Tar” 

m g/ ci 8 

13.9 ±0.2 
113 ±0.2 

10.7 ±0.2 
11.0 ±0.2 

11.4 + 0.2 

12.3 ±0.3 
11.4±0.3 

11.3 ±0.3 
13.3+0.2 

11.5 ±0.2 

10.7 ±0.2 
14.3+03 
13.4+03 
20.0+0.5 

11.4 ±0.3 

11.9 ±0.3 
13.9+03 

11.4 ±0.2 
10,5±0,2 
11.7+0.3 
16.4±0.3 

18.6 ±0.4 
12.1+0.3 

11.4 ±0.2 

9.1 + 0.2 

15.3 ±0.2 

13.3 ±0.2 
15.1+03 
12.0 ±0.2 

14.7 ±0.2 

13.8 ±03 

12.4 ±0.2 

11.7 ±0.2 
11.9+0.2 

11.9 ±03 

13.9 ±03 
22.0+03 

12.1 ±0.2 

12.2 ±0.3 
14.0±0.2 

21.5 ±0.8 
12.0 ±0.2 
12.1 ±03 
13.9+0.3 

15.3 ±03 
11.9±0.2 
13.6+0.3 


“Nicotine” 

mg/cig 

0.98+0.02 
0.86 + 0.02 
0.83 ±0.02 
0.85 ±0.02 
0.87 ±0.02 
0.93+0.02 
0.97 ±0.02 
0.88+0.02 
1.08+0.02 
0.84 ±0.01 
0.75 ±0.01 
1.11+0.03 
1.03 ±0.02 
1.30 ±0.03 
0.97 ±0.02 
0.89 + 0.02 
1.10 ±0.02 
0.81±0.01 
0.75+0.02 
0.90 + 0.02 
1.18±0.03 
1.51 ±0.03 
0.73+0.01 
0.81 ±0.01 
0.64 ±0.01 
1.07 ±0.02 
1.08 ±0.01 
1.06±0.03 
0.88 ±0.02 
1.22 ±0.02 
1.07±0.02 
0.94 ±0.02 
0.64±0.01 
0.92 ±0.02 
0.86 ±0.02 
1.12 ±0.02 
139 ±0.02 
0.90 ±0.02 
0.94+0.02 
1.04±0.01 
136+0.03 
0.87 ±0.02 
0.67 ±0.02 
1.15+0.03 
0.97±0.02 
0.86 ±0.01 
1.02±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 


Raleigh KFSP. 

Saratoga 120’s 120FHP. 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

Saratoga 120’s 120EMHP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP 

Malibu Menthol KFMSP... 

Magna KFSP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP.... 

Camel Lights 100’s 100FSP..... 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP....... 

Marlboro KFHP. 

Chesterfield KNFSP. 

Camel Filters KFSP... 

Alpine KFMSP.. 

Rothmans Special Mild KFHP. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

Marlboro KFMSP... 

Philip Morris International 100FHP.... 

English Ovals KNFHP. 

Richland (25) KFMSP. 

Richland (25) KFSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Players RNFHP. 

Tareyton KFSP... . 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP... 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Richland 20’s KFSP... 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Salem 100’s 100FMSP.. 

Richland 20’s KFMSP. 

Philip Morris Commander KNFSP. 

Philip Morris International 100FMHP.. 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

Craven "A" KFHP. 

Winston KFSP. 

Harley Davidson KFSP. 

Magna KFHP. 

Richland 100’s (25) 100FMSP. 

Marlboro 100’s Red 100FHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. 

Kool KFMHP. 

Newport Stripes 100FMHP. 

Newport KFMHP... 

Marlboro 100’s 100ESP.! 

Tall 120s 120FMSP.. 

Lucky Strike RNFSP... 


CO 

mg/cig 

,..14.7±0.3 
...14.8+0.3 
...14.8±0.4 
...14.8 ±0.4 
...14.8 ±0.4 
...14.8 ±0.2 
...14.9+0.2 
...14.9 ±0.3 
...15.0+0.3 
...15.1±0.3 
...15.2 ±0.3 
...15.3 ±0.5 
,.,15.4+0.2 
...15.4 ±0.3 
...15.5 ±0.4 
.. 15,5 ±0.2 
...15.6 ±0.3 
..15.6+0.4 
..15.6 ±0.5 
..15.6 ±0.3 
.. 15.8+0.2 
..15.9±0.3 
..15.9+0.4 
..15.9+0,3 
.. 16.0 ±0.3 
..16.0 ±0.3 
,.16.0±0.3 
,.16.1 ±0.3 
..16.1 ±0.3 
..16.1 ±0.3 
.16.2±0.5 
,.16.2±0.4 
.16.2+0,4 
.16.2+0.3 
.16.3 ±0.4 
.16.3 ±0.2 
.16.3 + 0.4 
.16.3+0.4 
. 16.3 ±0.4 
.16.3 ±0.4 
.16.4 ±0.3 
.16.4 ±0.4 
.16.5 ±0.2 
,16.5 ±0.3 
.16.5 ±0.4 
.16.5 ±0.5 
.16.5 ±0.3 


“Tar” 


15.5±0.4 
14.7+0.2 
12.1 ±0.2 
14.7 ±0.3 

14.7 ±0.3 
17.2±0.2 

13.9 ±0.2 

14.5 ±0.2 
11.4+0.2 

15.9 ±0.3 
17.0 ±0.2 

24.2 ±0.5 
15.6+0.3 

16.9 ±0.3 

13.6 ±0.2 

14.9 ±0.2 
16.6+0.3 

16.8 ±0.4 

23.8 ±0.6 

16.2 ±0.3 

16.6 ±0.2 

17.2 ±0,3 
25.2+0.4 
14.3+0.3 
17.2±0.3 
15.5±0.3 

16.3 + 0.3 
17.1+0.3 
16.8+0.3 

16.4 ±0.4 

26.3 ±0.5 

16.9 ±0.2 
16.6+0.3 
16.8+0.2 
15.8 ±0.4 

17.1 ±0.3 

14.1 ±0,3 

14.1 ±0.3 
16.0 ±0.3 

16.4 ±0.3 
16.6 ±0.3 
16.2+0.4 

12.2 ±0.2 
15.7±0.2 
17.1 ±0.3 
18.0 ±0.3 

24.4 ±0.5 


“Nicotine’ 5 

m s/cig 

0,97±Q,03 
1.07 ±0.02 
0.85 ±0.02 
1.07 ±0.02 
1.08 ±0.02 
1.24 ±0.02 
0.91+0.02 
1.07 ±0.02 
0.81 + 0.01 
1.14+0.02 
1.14+0.02 
1.65 ±0.04 
1.01 ±0.02 
1.10±0.02 
1.03 ±0.02 
1.08 ±0.02 
1.09 ±0.03 
1.15+0.02 
1.87 ±0.04 
1.09 ±0.02 

1.18 ±0.02 

1.13 ±0.02 
1.74 ±0.03 
0.98 ±0.02 
1.17 ±0.02 
0.99 + 0.02 

1.13 ±0.02 
1.09 ±0.01 

1.19 ±0.02 
1.05+0.02 
1.61 ±0.03 
1.08 ±0.02 
1.19+0.02 

1.20 ±0.02 

1.15 ±0.02 

1.13 ±0.02 
0.98 ±0.02 
0.90 ±0.01 

1.16 ±0.02 

1.19 ±0.02 
1.17 ±0.02 
1.12±0.03 
0.91+0.02 
1.17+0.02 
1.22 ±0.02 
1.57+0.03 
1.52+0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 


Pall Mall 25’s KNFSP. 

Benson & Hedges 100’s 100FHP.. 

Newport Stripes 100FHP.. 

Pall Mall KNFSP.. 

Camel Filters KFHP.... 

Raleigh KNFSP. 

Salem KFMSP. 

KoolKFMSP. 

Tareyton 100’s 100FSP. 

Marlboro 100’s 100FHP. 

Winston KFHP. 

Marlboro KESP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP... 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Marlboro 100’s Red 100FSP.. 

D unhill Menthol 100FMHP.. 

Max 120s 120FMSP. 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP. 

Pall Mall 100’s 100FSP.. 

St. Moritz Menthol 100FMSP.. 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP. 

Richland 100’s (25) 100FSP. 

Richland 20’s 100’s 100FSP. 

Dunhill International 100FHP.. 

Max 120s 120FSP. 

Herbert Tareyton KNFSP... 

Century 25’s (25) KFSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Newport 25’s KFMSP.. 

Newport KFMSP.... 

Winston 100’s 10QFSP. 

Camel Filters 100’s 100FSP.!, 

Old Gold Straights KNFSP. 

Spring 100’s 100FMSP... 

Newport 100’s 100FMHP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

More Lights 120s 120FMSP... 

Doral Full Flavor KFSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Newport 25’s 100FMSP. 

More Lights 120s 120FSP. 

Tall 120s 120FSP.. 

Century 25’s 100’s 100FSP.. 

More 120s 120FSP.. 

More 120s 120FMSP. 

Rothmans KFHP. 


CO 

mg/cig 

,,16.5±0.3 
...16.5 ±0.5 
...16.6 ±0.4 
...16.6 ±0.4 
...16.6 ±0.3 
...16.6 ±0.4 
...16.7+03 
...16.8 ±0.3 
...16.8 ±0.4 
...16.9 ±0.6 
...16.9 ±0.3 
...16.9+0.4 
,.17.0 ±0.3 
.,17.0 + 0.3 
,.17.0+0.2 
,17.0 ±0.4 
,17.0 ±0.5 
,17.1 + 0.3 
,17.1 ±0.3 
,17.1 ±0.4 
,17.2+0.3 
,17.3 ±0.4 
,17.3+0.4 
,17.6 ±0.3 
, 17.7 ±0.4 
,17.8 ±0.4 
,17.8 + 0.3 
,18.1+0.3 
,18.2+0.4 
.18.3+0.5 
.18.6 ±0.3 
.18.7±0.3 
-18.7 ±0.5 
.19.0 ±0.2 
.19.4+0.4 
. 19.4±0.4 
.19.6±0.5 
.19.6 ±0.4 
.19.6 ±0.4 
.19,8 ±0.3 
.20.2+0.5 
.20.2+0.4 
.20.9 ±0.5 
,21.5 ±0.4 
22.0 ±0.5 
22.5+0.7 


“Tar” 

24.7 ±0.3 
16.6 + 0.3 

12.3 ±0.3 
24.9+0.3 
16.8+0.2 

23.8 ±0.5 

15.9 ±0.3 

16.8 ±0.3 

14.1 ±0.2 
17.0 + 0.4 

16.8 ±0.3 
17.4±0.2 

12.3 ±0.2 
16.7+0.3 
16.5+0.2 
14.2+0,3 

17.2 ±0.4 
16.7+0.3 
17.0 ±0.3 

14.9 ±0.3 
14.8+0.2 
17.0 ±0.3 
16.6 ±0.3 
15.2+0.3 

17.1 + 0.4 

25.1 ±0.9 
15.3+0.3 

16.8 + 0.2 

17.2 ±0.2 
17.2+0.4 

16.9 + 0.2 
17.5 ±0.2 

26.9 ±0.6 
19.3+0.2 
19.2+0.2 

19.3 + 0.3 
12.2+0.4 

17.4 ±0.2 
19.7±0.3 
19.5+0.3 

12.9 ±0.2 

20.4 ±0.3 

17.5 ±0.3 

16.5 ±0.4 
16.6±0.3 
19.4 ±0.4 


“Nicotine” 

m g/cig 

1.64+0.03 
1.18 ±0.02 
0.94+0.02 
1.64 ±0.02 
1.06+0.02 
1.40 ±0.03 
1.04+0.02 
1.14 ±0,02 
1.02 ±0.02 

1.22 ±0.03 
1.06 ±0.02 
1.17 ±0.02 
0.91 + 0.02 
1.25+0.02 
1.19+0.02 
1.19+0.02 
1.38+0.03 
1.15+0.02 

1.28 ±0,02 
0.96+0.01 
0.84+0.01 
1.28+0.02 

1.23 ±0.02 
1.39+0.03 
1.34 ±0.03 
1,58 ±0.03 
0.99 ±0.02 
1.24+0.02 

1.28 ±0.02 
1.26 ±0.02 
1.06 + 0.02 
1.06 ±0.01 
1.89 ±0.05 

1.49 ±0.03 
1.46 ±0.02 
1.47+0.03 
0.99 ±0.03 
0.92+0.01 

1.50 ±0.03 
1.48 ±0.02 
0.98+0.01 
1.64 ±0.03 
1.13+0.02 
1.19 ±0.02 

1.28 ±0.03 
1.34 ±0.02 
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Appendix C 


PM3000878896 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ksyk0001 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand 


Length - mm 


Alpine KFMSP. 

American Lights KFSPS... 

American Lights 100’s 100FSP. 

Belair KFMSP. 

Belair 100’s 100FMSP. ZZZZ 

Benson & Hedges KFHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FHP.""" 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. ZZ 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges IGO’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP. 

Bright 100s 100FMSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP. "~Z'.Z 

Cambridge Lights KFSP... 

Cambridge Lights KFMSP..... 

Cambridge Lights 100’s 100FSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s 100FSP. 

Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP. ZZZZZZZZZZZ. 

Camel Filters KFSP... 

Camel Filters 100’s 100FSP.’ 

Camel Lights KFHP......... 

Camel Lights KFSP. ZZZ 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Capri 100FHP. ZZZZZ! 

Capri 100FMHP.’* ZZZZ 

Carlton KFHP.’’ 

Carlton KFSP. 

Carlton KFMSP.'. 

Carlton 100’s 100FHP. Z ZZZZZZZ. 

Carlton 100’s 100FMHP... . 

Carlton 100’s 100FSP. ZZZZZZ 

Carlton 100’s 100FMSP. Z...Z. 

Carlton 120’s 120FSP. ZZZZ 

Carlton 120’s 120FMSP. ZZ!ZZZ 

Century 25’s (25) KFSP. 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

Century 25’s Lights (25) KFSP..... 

Century 25’s Lgts 100’s 100FSP. ZZZZ 

Century 25’s Menthol Lights 100’s. 

Chesterfield RNFSP..... 


.27,28)29 

.32,33,34 

.34,35 

.35,36 

.38,39,40 

..33,34 

.35,36 

.35,36 

.34,35,36 

.34,35,36 

.38,39,40 

.39,40 

.38,39,40 

.38,39,40 

.32,33,34 

.38 

.28 

.38,39,40 

.33,34 

.33,34 

.38,39,40 

.38,39,40 

.38,39,40 

....23 

....25,26 

....28,29 

....34,35,36 

....29,30,31 

....33,34,35 

....37,38 

....35,36 

....35,36 

....37,38,39,40,41 

....32,33,33.5,34 

....32,33,34 

.,..37,38,39 

...37,38,39 

...34,35,36 

...34,35,36 

...37,37.5,38,38.5,39 

...37,38,39 

...29,30 

...37,38,39 

...23,24 

...37,38,39 

...38,39 

...23 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand 


Length - mm 


Chesterfield KNFSP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP... 

Doral Lights KFSP... 

Doral Menthol Lights KFMSP. 

Doral Lights 100’s 100FSP. 

Doral Menthol Lights 100’s 10OFMSP 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

English Ovals KNFHP..;. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Eve Lights 120’s 120FHP.. 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

Falcon Lights KFSP. 

Falcon Lights KFMSP. 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

Falcon Lights 100’s 100FMSP .. 

Harley Davidson KFSP... 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kent Golden Lights KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s 100FSP. 

Kent 100s 100FMSP. 

Kent III KFSP. 

Kent III 100s 100FHP. 

Kent in 100s 100FSP. 

Kool RNFMSP. 

Kool KFMHP. 

Kool KFMSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Kool Ultra KFMSP. 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

L & M KFSP. 

L & M Super 100 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP.... 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 


....23 

....27,27.5,28 

....38,39 

....33,33,5,34,34.5,35 

....34,34,5,35 

....37,38,39 

....36,37,37.5,38,38.5,39,40 

....37,38 

,...23 

....37,38,39 

...37,38,39 

...37,38,38.5,39 

...37,38,39 

...34,34.5,35,36 

...34,34.5,35,36 

...38,39,40 

...38,39 

...28,28.5,29 

...23 

...32,32.5,33,33.5,34 

...34,34.5,35,35.5,36 

...34,35,36 

...35,36,37 

...36,37,38 

...34,35,36,37,38 

...27,28,29 

...28,28.5,29,30 

...36,37 

..36,37,38 

-34,35 

..36,37,38,39 

-35,36,37,37.5,38 

-23 

..26,27 

..29,30 

..35,36 

..33,34,35 

..38,39 

-28,29,30 

..34,35 

..39,40 

..34,35 

..39,40 

-33,33.5,34 

-37,38 

.36,37,38,39,40 

.36,37,38,39,40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand 


Length - mm 


Lark KFSP. 

Lark 100FSP.. 

Lark Lights KFSP. 

Lark Light 100’s 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Lucky Strike KFHP.. 

Lucky Strike KFSP... 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP.. 

Magna Lites KFSP.. 

Malibu Filters KFSP... 

Malibu Menthol KFMSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP.. 

Malibu Lights KFSP.. 

Malibu Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro KFHP... 

Marlboro KFSP..... 

Marlboro KFMSP. 

Marlboro 100’s 10OFHP. 

Marlboro 100’s 100FSP. 

Marlboro 25’s KFSP..... 

Marlboro Lights KFHP. 

Marlboro Lights KFMHP. 

Marlboro Lights KFSP.. 

Marlboro Lights KFMSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHMP. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP........... 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

Marlboro 100’s Red 100FHP. 

Marlboro 100’s Red 100FSP.. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s 120FMSP. 

Merit KFHP. 

Merit KFSP. 

Merit KFMSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 


...32,33,33.5,34 

...39,40 

...32,33,34 

...37,38,39 

...23 

...31,32,33,34,35 

...32,33,34 

...34,35,36 

,..34,35,36 

...32,33,33.5,34 

...34,35,36 

..26,26.5 

..27,28,29 

..33,34,35,36 

..26.5,27 

..26,26.5,27 

..34,35,35.5,36,38 

..35,36 

..33 

..33,34,35,37 

..26,27 

..28,29' 

..27,28,29 

..34,35 

,.34,35 

..27,27.5,28,28.5,29 

.33.5,34,34.5 

.33,34,35 

,.33,34,35 

.33,34,35 

.38,39,40 

.38,39,40 

.38,39,40 

.38,39,40 

.33,34,35 

.34,35 

.34,35,36 

.37,38,39 

.37,38,39,40 

. 34,35,35.5,36 

.34,34.5,35,35.5,36 

,35,36 

,35,36 

.38,39,40,41 

34.35.35.5.36.36.5 
.34,35,36 

38.38.5.39.39.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand 


Length - mm 


Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s 12QFMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP.. 

More Lights 120s 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Newport KFMSP. 

Newport 100’s 100FMHP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Newport 25’s KFMSP. 

Newport 25’s 1O0FMSP. 

Newport Lights KFMHP..... 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Newport Stripes 100FHP. 

Newport Stripes 100FMHP. 

Newport Stripes Slim Lights 100FMHP. 

NowKFHP. 

NowKFSP. 

Now KFMSP. 

Now 100s 100FHP.Z 

Now 100s 100FSP. 

Now 100s 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall 25’s KNFSP.’’’ 

Pall Mall 100’s 100FSP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

Pall Mall Red Lights KFSP.. 

Pall Mali Red Lights 100’s 100FSP. 

Parliament Lights KFHP... 

Parliament Lights KFSP. 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Philip Morris Commander KNFSP . 

Philip Morris International 100FHP. 

Philip Morris International 100FMHP. 

Players RNFHP... 


...39,40 

...41,41.5,42 

...42,43 

...37,37.5,38 

...37,38 

...37,38 

...37,38 

...27,28,29,30 

...28,29 

...37,38 

...36,37 

...28,29,30 

...36,37 

...32,33 

...34,35,36 

...35,36,37 

...35,36,37,38,39 

..35,36,36.5,37 

..35,36,36.5,37,38 

..37,38,39 

..34,35 

..33,34,34.5,35 

..33,34,34.5,35 

..38,39 

..37,38,39 

-37,37.5,38,39 

..23 

..28,29,30 

.34,35,36,36.5,37,37.5 

.34,35,36 

.35,36,36.5,37 

.23 

.23 

.34,35,35.5,36 

.36,37,38,39 

.34,35,36 

. 24,26,26.5,27,27.5,28,28.5 
.35,36 

.32,32.5,33,33.5 

.35,36 

.32.5,33 

.32.5,33,33.5,34 

.38,38.5,39 

.23 

34.5,35,35.5 

.34,35 

23 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand 

Length - mm 

Players KFHP . 

. qa 34 36 

Players KFMHP. 

34 3^3* 

Players 100’s 100FHF. 33 5 30 

Players 100’s 100FMHP . qs 30 ^ 

Players Lights 25’s KFSP . qq’qq’* qa qa 

Players Lights 25’s KFMSP .. . 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

. 38,38.5,39,39.5 

3S s 30 An 

Raleigh KNFSP. o 3 ’ ’ 

Raleigh KFSP. -?o m 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100’s IOOFSP . 

. 35,36 

. 33,34,35,36 

.. 39 40 

Richland 20’s KFSP . 

9Q 30 

Richland 20’s KFMSP . 

. 2Q 30 

Richland 20’s 100’s IOOFSP . 

. 3S 35 

Richland 20’s Menthol 100’s 100FMSP. . 

35 q 6 

Richland 20’s Lights KFSP . 

Richland 20’s Lights 100’s IOOFSP . 

. 3536 

qo an 

Richland (25) KFSP . qo’qn 

Richland (25) KFMSP . 

Richland 100’s (25) IOOFSP . 

. 29,30 

. 34 34 4 34 

Richland 100’s (25) 100FMSP . 

Richland Lights (251 KFSP . 

Richland Lights (25) 100’s IOOFSP . 

Ritz 100 100FHP. 

..35,36 

.39,40 

qq 4 q« qa 4 qo 

Ritz 100 100FMHP. 37 ■?» qa 

Salem KFMSP. 

97 

Salem 100’s 100FMSP...... 

. qa 34 

Salem Lights KFMSP... 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

.3334,35 

.37,38,39,39.5,40 

37 37 S 3£ 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP. 

3i4 37 qq 4 qa qo 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

...,33 5 34 34 5 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP. 

_ qq qq 4 qa qa < 

Saratoga 120’s 120FHP... qa 30 30 4 

Saratoga 120’s 120FMHP. 3739’ 

Satin IOOFSP... qa is m 37 

Satin 100FMSP. 

34 3^ 3£ 97 

Silva Thins Filters 100FHP. qa qa qo 4 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

.. 37 38 qo an 

Silva Thins IOOFSP. 

3A 34 35 5 34 

Silva Thins Menthol 100FMSP... 3A 34 qs qq 

Spring 100's 100FMSP. 34V37 ’ 

Tall 120s 120FSP... 37 37 <mio« m 

Tall 120s 120FMSP. 

37 37 4 3Q 3fl 5 30 

Tareyton KFSP.26,26.5,27,28 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 31 

Butt Lengths 


Brand 


Length - mm 


Tareyton 100’s 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP. 

Tareyton Long Lights 10QFSP. 

Triumph KFSP. 

Triumph KFMSP... 

Triumph 100s 100FSP. 

Triumph 100s 100FMSP. 

True KFSP. 

True KFMSP. 

True 100’s 100FSP. 

True 100’s 100FMSP. 

Vantage KFSP. 

Vantage KFMSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP._ 

Viceroy KFSP. 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

Virginia Slims 100FSP. 

Virginia Slims 100FMSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

Winston KFHP. 

Winston KFSP. 

Winston 100’s 100FSP. 

Winston Lights KFHP... 

Winston Lights KFSP.:. 

Winston Lights 100’s 100FHP.. 

Winston Lights 100’s 100FSP.. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Craven "A" KFHP. 

Craven "A" Filter Standard Size RFHP 

D unhill International 100FHP. 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

Dunhill Menthol Mild 100FMHP. 

Dunhill Int Superior Mild 100FHP. 

Rothmans KFHP. 

Rothmans Special Mild KFHP. 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 


... 33,34,34.5,35,35.5,36,37 

...34,34,5,35,35.5,36 

...34,34.5,35,35.5,36,37 

... 34,34.5,35,35.5,36 

...34,35,36 

...36,36.5,37,38,38.5 

...35,36,36.5,37,38,38.5 

...32,32.5,33,34 

...32,32.5,33,34.5,35 

...36,36.5,37 

..35,35.5,36,36.5,37,37.5 

..32.32.5,33,34 

..32.5,33 

..35.5,36,37,37.5,38 

..37,37.5,38,38.5 

..34,34.5 

..37,37.5,38,38.5 

..29,30 

..35,36 

..33,34,35,36 

..39,40 

..34,34.5,35 

,.34.5,35 

..39,39.5,40 

..38,38.5,39,39.5 

.38,39,40 

.38,39,40 

.25,26 

.27,28,29 

.34,34.5,35,35.5 

.29.5,30,30.5,31 

. 33,33.5,34,34.5,35 

.37.5,38 

.37.5,38,38.5 

.33.5,34,35 

.37.5,38,38.5 

.24 

.23 

.30.5,31 

.30,5,31 

.31,32 

,30.5,31 

,23.5,24 

26.5,27 

35,35.5,36 

35,35.5 
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